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SZÁMÍTÁSTECHNIKA 


Január végén hivatalosan is útjára in 
dította a dini technológiát a Sun. A be- 
jelentésen a cég több mint 30 parinere 
mutatta be saját, a Jinít támogató ter. 

mékeit, ezek még az idén megjelen 

hetnek, A Jini célja: a legkülönbözőbb 
elektronikus eszközök kommunikálja- 
nak egymással hálózatban, és a hard- 
vertől és operációs környezettől fúg- 

gettenül osszanak meg információkat 
és erólorrásokat. A felhasználók szá: 
mára a Jin láthatatlan lesz; csak abból 
veszik észre jelenlétét, hogy amikor 
valamilyen készüléket csatlakoztatnak 
az otthoni hálózatra vagy az intemet 

re, az együttműködik a többivel, anél- 
kül, hogy törődnie kellene a konfigurá- 
cóval, a meghajtókkal és hasonlókkal 

A hivatalos bejelentéssel egyűtt bev. 

lato termékek között volt dígítális 
tényképezőgép az Eastman Kodaktól, 

kombinált nyomtatóffénymásolófax a 
Canontól, házimozi a Sonytól, tároló- 

eszköz a Ovantumtól, mobiltelelon a 
Molorolálól, mosogatógép a Bosch: 

Slemenstől. Ez utóbbiban távolról is 
ellenőrizhető lenne, mely részek szo. 

fulnak cserére, Noha a Jin technoló- 
giával felszerelt termékek piaci megje- 
lenése csak az év végén várható, a 
Sun igyekszik minél nagyobb érdeklő. 

dést kelteni és támogatást szerezni a 
dni számára, mert csak így biztosítha. 

1ó a siker. Azért ís sietnie kell, mert a 
Microsoft is bejelentett egy hasonló 
célokat szolgáló technológiát, a. Uni 

versal Plug 8 Play... A Sun illetékesei 
szerint ez utóbbi fejlesztése még nem 
tart ott, mint a Jinié, ráadásul PC-kór. 

Pontú, és ezért a Microsott operációs 
rendszeréhez kötődik. A Microsoft azt 
veti a Sun és a Jini szemére, hogy a 
meglelelő működéshez alkalmazások 
ezreit kell átlni Java és dini kódban. 
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százalékkal v 
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alább 10 százalékkal növeli majd többen élnek a k 1 rendk n 
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) Vezetőváltás: 
Reisz Attila távozik 


ügyvezető-jelöltek köz 


setek döntő többsés 


Elnök-vezérigazgató 
az AH élén 


án lemondott tisz: 


Reisz Attila, a Microsoft Mi ba, de más magyar micn Február. 1-jév 
] szág zető igazgatója igazán be az Antenna 
koztatta lapunkat Balogh Kár ondta, gatói posztját 
cég marketingigazgatója. Mint e hat azt mérlegelik: ! ber 1998. szeptembe 


Attila azzal indokol; 
újabb s ne-e erre 


gy kül 


Reisz 
) ta távozását, hogy 
hívások érdeklik. 


mondta. x alkalmasab 


a ] munkat 


Balogh Kálmán a Microsoft Ma: 


Microsoft európai ve k; 
ta, Egyúttal Robe ág vezetését 1 
! rosott. kelet-kő án kieme i" 
tója ideiglenesen Vítyi Péter kere tenni annak érdekében, ! gáriának távk céggé k 
] kedelmi igazgatót bízta meg a Mic ( hogy semmiféle fennakadás ne le. ) nia. Első lépésbe 
rosoft M sével, A ] gyen az üzletmenetben, partnereik- ! kációr k a han 
m hutá- ! kel való kapcsolatukban, Megemlí- ) csit táv 3v 
rozatlan ideig az operatív írányítást ) tette azt ix, hogy Reisz Attila di teni kívánják 
Í 1átja el e kapcsán semmiféle más személyi ) tevékenységet. Jelen 
Balogh Károly kérdésünkre el- ( változás nem várható a Microsoft [ TETRA és a DCS 180 
) mondta: az új ügyvezető megtalá. ( Magyai mál. melter 
Í ására megindult a keresés. Haj A távozás okairól és a Mi ben bőr Ai 
súlyozta, hogy a Microsoft magyar ) hoz fűződő kaj Reis Hungária men A gazdi 
szakemberrel kívánja betölteni ezt a lapunk 5. oldalán m ül arket a j 
pozíciót. Vityi Péter is a potenciális Sza! valamint. töbt 1 
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" Teljes felbontású realtime 
videodigitalizálás (768x576) 
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Helyes adatok, összhangban egymással — 
Vezetői információs rendszer az ABN Az 
Banknál 


(Schopp Attila) 


Helyesbítés 


1999/4-es számunkban ehelyütt — amint az a hivatkozott 
cikkből is kidorúlt — tévesen szerepeítettűk Kamor rova 
tunk interjúalanyának munkahelyét és boosztását. Dombai 
Ferenc a tartalmi ajánlóban leírtakkal ehentétben a MÁV 
Informatikai Ft, vezérgazgatójá. A hibás automatzmuség 
elnázést kérünk. 
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Új mobil Intel processzorok 


Január 25-én jelentette az Intel új, hordozható eszközökhöz tervezett processzorait, A mobil Pentium II so- 
rozat 333 és 366 megahertzes tagokkal gyarapodott, és megjelentek a Celeron processzor első mobil vál- 
tozatai 233, 266 és 300 megahertzes órajel-frekvenciákkal. A mobil Pentium II-k újdonsága az órajel-nőve- 
edésen túl a lapkára integrált másodlagos (L2) gyorsítótár — ez eddig külön lapkán helyezkedett el. 


ú szerkezet gyorsabb, olcsóbb és ke- jelének a felével működő - gyorsítótárával tese-háromszora. 
ebbet ló processzormodult los, És 4 pfücexszor Óra- [sa az asztali gépek árának. Amennyibon sike 
iményez: például a 366 megahertzes ( jelével dolgozik; ez az Intel szerint 40 száza- rül csökkenteni ezt a rést, és 1500 dollár alatú 


ú teljesítn 


on viszonylag ényű hordozható 


b a kar mobil külső memóriasín még 66. mi az ) gépeket kínálni, akkor egyre több otthoni fel. 
n El processzon 1 a már piacon lé. ) asztali típusoké pedig 100 megahertz. Ennek ló vásárol majd az asztali gépe mellé 
00 ő ípusból is elké- ! ellenére a most bejelentett mobil Pentium II-k ) vagy ahelyett mobil PC-t 

gyorsabbak az azonos ) Ezt célt szolgálják az olcsó asztali 


órajelű asztali változa: ) hez terve. 
toknál. zatai. A n n az asztali 
A műncheni sajtótá- ( változathoz 128 kilobájtnyi, a processzor óra 
gyorsítótárat al- [bit Pentium II-k űgynevezett minikazettákon 

sz EMEA régióért ) kalmaz, külső memóriasínje 66 megahertzes. ) kerültek forgalomba, és sok kisegító 


marketingigaz- ! Gyártástechnológ almaznak, de mivel nagymére 


dbil Celeron hasonló 


jékoztatón Maria Mar- ) jelével működő másodiago 


fogyasztása. is 


6 elmondta, hogy a ) azonos a mobil Pentium II-ével. terjedtek el igazán, és eleve ki 
piaci elemzők — például [A mobil Celeron támogatására az Intel [ gyományos noteszgépnél kisebb eszközökbe 
mocahners — In-stat ( piacra hozott egy új lapkákészletet is, 440DX. ] való alkalmazást, Ezekben az eszközökbe, 


Group — szerint a kö- ) típusjellel. A modul tokozású Celeron ennek ! amelyeknél n. 


követelmény a PC-komp. 


vetkező három évben ! 

vekedését — ami az in. ! EE lmérelsebestág] — FOgYASZTÁS  Mándkszmt Mobilmodul BA 

8 -TeBETSers EE: Pentum I! 366 MHz 256.KB. CPUCUK asw . . , 

? e új — jóval. meghaladja ) / PGMÍNSZSMBE " " 258KELCPUCIK tew 73 FT A 
2 majd a mobil gépek ) " Penfimil300PEMz " 256KBCPUOIK 0 123W A 2 . 

ue vol slet fokozó- ) ZSSKACPUUK 70W § € . 
T lel sex ige SI2KB CPUCIKZ 9OW 4 . - 
512KB, CPU CLK/2 45w . . . 

k at TZAKALCSUCIK 0 7IW ő ; s 

fi lk 128KB.CPUCIK 10w - . 4. 
MZAKACPUCIK 0 62W 3 § ; 


építette 


aki hidat") be- ) bilitás, előretörtek az alacsony fogyasztású 
A ) gyors RISC, pl. R4xxx processzorok, a 


Eg obb lehetőséget lát az Intel a no- ! kompatibílis típusokban pedíg sok gyártó m 
s sebb — ma jellemzően Windows ) is a mobil MMX Penriumok: álja, ezek 
CE alatt működő - eszközökben, ezért az új ! gy al az Intel — látva a keresletét — ne 
CPU-k az ed kott kazetta és Pen- ) állt le. A hordozható kategóriában a Pentiun 
am I! mobil modul mellett készülnek úgy- ( II a később megjelent mobil Pentium IL mo 
nevezet BGA (Ball Grid Array) tokozással ! dulban nyert teret. Ez valamivel kisebb m. 
fe valamivel kiseb tű, mint egy 1,44-es hajlékonylemez, é 


rélhető, azaz lehetőséget ad a processzort! 


Valamennyi, most bejelentett CPU belül 1.6 ! sítésre, de még mind. 
atti kae; 


£ túl nagy a note 


oltos feszültséggel működik, a külső áram. 


riához. Ezekhez a típusokho: 


körök pedig 2.5 volttal. ntek most meg a BGA tokozású proc 
az Intel a mobil Celeron kifejleszté- ) rk; méretük immár ideális, a Celeron típusok 
! nemcsak egyré gyorsabb. de olcsóbb ! pedíg olcsóak, Várható, hogy segítségükk. 
rgépeket ís szeretne látni a piacon, a t0- ] a PC-kompatibílis típasok aránya a ni 
dolatlansága eddíg ez ellen hatott. ) alatt kategóriában. 
7-tel való szakítás után az első mo. Csórián Sándo 


Dimenziók: 
síkban 


Újabb lapos monitort mutatott be a 
Nalkiác a 18.! hüvelykes képártójú 
800XI a szuper finom TFT techinoló 

gin gyűmökve. Képmérete a 20 hü 
velykés katódsugárcsóves monitorok, 
látható területéhez áll közel, így ides 
lis. megjetenítője lehet a hagyom 
nyos alkalmazások mellett a pro 
fessztonális CADICAM rendszerek 
nek ís. Maximálisan IZSOXIO24 kép 
Pont 16 millió színű megjelenítésére 
képes, és 170 fokos látószógben nyújt 
élénk, kontrasztos képet. Tömege 
mindössze $.2 kilogramm, helyipé 
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UNIVERZÁLIS ALKALMAZÁSOK fejlesztéséhez 


Az Univerzális Alralmazás Arekiteldőréről és a PROGAESS fejlesztökörnyezet 9. verdéjéról 
résztetes információt talál web oldaloinkon: merwonlína. ho 


Aniina H-TO3Z Budapest, Vályog u 2 
IRFOIZATIKAT FT tal aJT-OTTT, tax 437-TOT 


, [Imádom a Microsoftot? 


A Microsoft Magyarország élén végbement változásoktól volt hangos az elmúlt napokban a magyar média: 
egymásnak ellentmondó kommentárok láttak napvilágot. Címlapunkon a Microsott Magyarország hívata 
tos álláspontját tettük közzé, az alábbiakban pedig Aeisz Attila, a volt ügyvezető nyilatkozik. 


Nam mondtam le, hanem kirúgtak — indit 
Roisz. — Hivatalosan semmiféle indoklást 
nem kaptam, a csak a szóbeszédből értesül; 


(em arról, hogy volt kollégáim előtt Bob 


Clough azzal indokolta eltávolításomat: nem 
tart alkalmasnak. a Microsoft. Magyarország 
irányítására. 

Reisz Attila ís tudja mindönkível előfor 
dulhat, hogy kirúgja a főnöke; ugyanakkor jól- 
csett volna neki, ha magyarázatot kapott vol; 
na a döntésre, Bár már nem microsoftos, most 
is azt vallja, hogy imádja a Microsoftot. Sze. 
rinte a Microsoft a világ legjobb cége. 

Eltávolításának okai között az első helyen 
említette, hogy a multinacionális cégnél min. 
díg kiállt a helyi dolgok érdekében, a sajáto: 
a magyar piacot jellemző helyzetet min 
a regionális vezetés tudomására hozta. 
Úgy véli, hogy a vállalatra világszerte jellem. 
ző stratégiát nem lehet egy az egyben leké- 
pezni, hisz Magyarország nincs a világelsők 
között az informatikában, s meglátása szerint 
közel egyéves késéssel érkeznek el hozzánk 
az Egyesült Államokban éppen uralkodó ten. 
denciák. Ez alatt az egy év alatt Amerikában 
már beválnak az űj technológiák — más, fejlet 
tebb piacokon pedig kijönnek a szoftverek lo. 
kális nyelvi változatai, a javítások — s így 
a felhasználó egy stabil rendszerre építhet. 
Eközben itthon is mindig bemutatják a leg- 
újabb technológiákat, de az egy évvel koráb- 
bi technológiák. azok, amelyeket a helyi piac 
elfogad — azokból lehet pénzt csinálni. Reisz 
szerint egyébként ez az egyéves lépéshátrány 


Növekvő Microsoft- 
forgalom Magyarországon 


Január 28-án 1998-as gazdasági eredményi 
ról és 1999-es termékterveiről tartott sajtótá 
jékoztatót a. Microsoft. Magyarország. Reisz 
Arrila - akkor még ügyvezetőként — az 1998-as 
vet sikeresnek minősítette a cég szempont; 
jából, hiszen forgalmuk az informatika 10. 
12 százalékos növekedési ütemét haladó 
Méntékben, 35 százalékkal nőt. Ezen belül ís 
nagyon fontos tényező az új számítógépekkel 
együtt értékesített szoftverek aránya, ezen a 
területen 65 százalékos növekedést regisztrál 
tak, Az előző évhez képest közel 80 százalék. 
kal több Windows NT Workstationt adtak el, 
a kiszolgálótermékeknél podig az NT növeke. 
dési üteme 70 százalékos, az Exchange-é pe: 
dig több mint 180 százalékos volt. A kisebb 
állalatok legalizált szoftver iránti igényének 
növekedését jelzi, hogy a nekik szánt irodai 
kiszolgálócsomag forgalma 126 százalékkal 
nőn, Annak ellenére, hogy csúszott az SOL 
7.0-s változatának megjelenése, a 
programcsomag értékesítésének növekedési 
Úteme így ís meghaladta a 170 százalékot, 
Több más tényező mellett a magyarorszi 
képviselet szervezeti átalakítása is hozzá 
mult a jó eredményhez — értékelte a számo- 
kat Reisz Attila, Így külön csoportokat hoz 
tak létre nagyvállalani, középvállalati, illetve 
OEM wwevőiknek, és megerősítették kapcsola. 
talkat szolgáltató partnereikkel. ís. Dobozos 
termékeik. négy diszíribútoron keresztűl jut- 
nak el a kiskereskedőkig. több mint 100 
Select partnerrel rendelkeznek (ézek a legnar 
Kyobb vevőik). 1999. december 314g érvé: 
Nyes a kormányzattal kötött Select szerző- 
désük ís. Korábban hiányossága volt a kor: 
Mányzati kedvezményrendszerüknek, hogy az 


eg] 


Server 


egyre inkább csökken: amikor a Microsoft 
Magyarország elindult, ez az időtartam 2.25 
Év volt, most pedig az egyik — a napokban 

edékes — szoftverbejelentéssel egy időben 
már lesznek erre a szoftverre fejlesztett hazai 
alkalmazások ís 

Vagyis az Egyesült Államok és Magyar 
vág között a késleltetés ideje nullára reduká; 
lódott, S hogy ezt az időintervallumot sikerült 
szűkíteni, Rcisz Artila a maga érdemének ís 
vallja. Ugyanakkor piaci realitásnak tekin. 
hogy Magyarorszá; legújabb technoló: 
giák csak a technológia szintjén működnek 
a használat, a piac szintjén nem. Ennek elle. 
pére a Microsoft hazai leányvállalata mindig 
teljesítette az éves Üzleti tervek által előírány 
zott forgalmat. 

Kitéri egy-két neuralgikusnak tűnő kérdés 
megvilágítására ís, Ilyen például a Microsoft 
És a Novell versengésének helyzete a hálóza 
tí rendszerek szegmensében. Rcisz Arila sze- ] 
rint egy olyan kis országban, mint Ma; 


aror. 
szág, bizonyos piaci területeken csak egy va. 
lakinek van hely. A Novell nagyon jókor és 
nagyon jól kezdett, igen magas volt a piaci ré. 
e. Az elmúlt két évben azonban ez a / 
helyzet sokat változott, Reisz becslése szerint 
most nagyjából fej fej mellett haladnak 
Más területekre áttérve: cáfolja, hogy a ta 
valy értékesített PC-k számának növekedésé. 
vel nem tartott volna lépést a hazai Microsoft. 
Amíg ugyanis a PC-piac 21 százalékot nőtt 
addig a Microsoft Magyarország forgalma 35 
százalékot. 


Önkormányzati, illetve az állami szektor ne 
volt része a szerződésnek, számukra Open-G 
néven egy új konstrukciót hoztak létre. amely 
elősegítheti a további beszerzéseket 

A nagyvállalati csaporton belül új feladat. 
ként jelentkeztek a Premier Support szerződé. 
vek. Ez a szerződésfajta a legnagyobb vevő. 
És 4-6 órás megje 
hibajavítást nyújt nekik. 

A középvállalatok berci számára két 
FokuszpoNT . szemináriumot tartottak — a 
résztvevők száma meghaladta az ezret. Ta 
200 szakmai / 

10000 
első ] 


valy összességében több mi 
rendezvényük volt, ezeken minte! 
felhasználó vert részt. Megkötörték 
magyarországi fejlesztői szerződéseket, ezek- / 
től 1999. végére magyar nyelvű, SOL alapú 
Ikalmazások megszületését várják. Kereske 
delmi téren is előreléptek, a Montanával és a 
Megatrenddel SOL royalty szerződést kötöt- ) 
tek, ők az értékesített termékeik után fizetik ki 
az azokban felhusznált SOL maror licencdíját. 
Az OEMiac növekedésének bizonyítéka, 
hogy tavaly közel 1200 számítógép-összesze. 
árolt tőlük operációs rendszert, közűl: 


relő vá 
lük a legnagyobb az Albacomp volt, a székes 
fehérváriak által értékesített gépek egyharma; 
dára már NT Warkstarion került 

Erősen bővült a vizsgázott szakemberek 
száma ís, ma összességében több mint 500 
Windows NT MCP szakértő dolgozik a szak- 
mában. Mintegy §0 megoldásszállító partner 
rel. állnak. kapcsolatban, közülük a legna- 
gyobb forgalmat a Synergon bonyolítja le; 
a közelműltban megszerezte az Authorized 
Support Center címet ís 


) ket midtak. folmutatm 


( eredményesnek tartja a Mic 


Ugyancsak elutasította azokat a feltételezé 

seket, amelyek szerint a Microsoftnak nem jó [ 

a teputác oktatás, illetve az államigaz 

gatás területén. Mint elmondta, s 

mennyi felsőoktatási intézménnyel van szerző. 

désük, a Sulinet-projektben jobb eredménye 
Novellnél, s vannak 


e vala 


kezdeményezések vonatkozóan, 


Microsoft fejlesztászoft 


néhány egyetemen 
vereket oktassanak 
ben ismerkedjenek 
világgal. Az állami 


illetve fakultáció kereté 
Igatók a Microsoft 
gatás területén sz 


TOSOÍtot, mert a 
tendernek kö. 


tavalyi nagy álla 
szönhet 


nigazgat 
ően ebben a szférában a Ward é 
cel a standard, 

Ami a Microsoft-Oracle viszonyt illeti. 
Reisz Attila tervei szerint a Microsoft Mo. 


gyarország következő lépése az Öracle-le! let 
volna kapcsolatos. De ezt már nem 
ja. 

mátkoz: 
Oracle-lel szemben, de nen 
szágon. Más a két cég stratéi 


irányít 
y véli, hogy az adatbázn-kezelők 


ában a Microsoft le van maradva az 
csak Ma 


g közvet! 
g partnereken ke: 
nereknél, ügyfeleknél tartoti 
gyfelek 
És mennyire ismerik Viryi P. 


hár a pan 
akkor felm 
annyire ismerik 


nk 


rült az is, hogy az 
! Reisz Attilát, 
tert. A volt ügyvezető szerint egyikük ismert 
ségével sincs gond az ügyfelek körében. 

1 Reisz Attila a Microsoft Magyarurszágnál 
( töltött eredményei közül arra a legbüszkébb, 
( hogy a kezdetben kétfős képviseleti irodából 


képzelni, hog; 


alapján Vitya F 
Belü 


po 
nemn ki 


Hogy kívülről ki jöb 


Sziebig Andrea 


64 597, 
s Ta 
ha ke 


YAMAHA 


és multimédiás 
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storage system kí. 
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pelkektázzót : 4X újraírásra ís képes CD-in 
BAMAHA CRWé4I65E 
fér serite íz rosríte 16. 


nö 
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JÓRACLE, SYBASE; 


Révész Gábor 


FAG 4 - Pénzintézeti és Vállat 


ügyviteli rendszerek 
— pénzügy számvitel, számlázás, controlling 


— raktárkezelés, készletnyilvántartás, vevői rendelések 


— partner-, üzletkötő- és szerződésnyilvántartó fendszerek 
[Multi Level Marketing; Direct Sales...J 


[íziny, bérlet, részletvásártás; hitelkezelés..-§ 
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kereskedelmi és alkalmátásfejlesztő partner 
Tetsfax: 1.266 74 71 e-mail: infoőtefítunttászeetetetbe 


XTRUE COLOURS LAB ZD t haute couture intormatiaueő 


Menedzserdíj 


Kiasztották. Immár másodszor. $ volt, aki 
másodjára ís megkapta. 

Igen, az IVSZ menedzserdíjáról van 
szó. Arról a díjról, amelyet tavaly a hazai 
informatikai közélet történetében első: 
y és Kürti Sándor vehe. 
Tett át, Idén már három kategóriában ís 
pályázni: a multinacionális válla 
a nagyvállaikozásokat képvisető 


latok, 
cégek, valamint a közepes és kisvállal. 


kozások mezőnyében. A díjakat kapta 
Stewart Oldroyd, Reszler Ákos és Kürti 
Sándor. Gondolom, méltán. Mivel mind- 
ázserek, akiknek tevékenysége ismert és elismert. 


Nemcsak a szállítók, hanem a felhasználók előtt is. 
a 


k alkalmával talán leginkább azon érdemés 
ozni, hogy két év tapasztalata alapján vajon nem ártana-e 
1 az egész menedsserdíj dolgot. Mert 
jetölők, pályázók, döntnökök és díjazottak, no meg az 
azt szeretnénk, ha ennek a díjnak továbbra is meg- 


lésé 


újragondolnia az IVSZ-nek 


IT. 


Kissé ügyetlen dolognak hogy ..valakinek" jelöltet kelt ál 
tania. Mert ki is jelöl valójában? Többnyire valaki az általa győ: 
ir ember mikrokörnyezetéből. Eddig nem volt egy, a cé 
rdekek felett emlékeket idé: 
ően megfelel 
tz újságírók. Akik elvileg függetlenek, s 
smerjék a piac szereplőit. Nemcsak a 
vonalban tevékenykedőket is. 
ment alatti rétegben is kell, kellene tud- 


ság (hű. de ros 


feladatat magára vállalta volna. Kitűnő 


erre a szűrésre 


a mened. 


3 kik azok, akiknek hamarosan felfelé ível a pályájuk. (Előbb. 
utóbb ugya es hazai IT-világra jellemzővé válik a generő- 
ntes és a hivatásos jelölések révén a 


n teljesebb lehetne. 
a díjjal kapcsolatban, hogy a jelöltnek pá- 

er számára már egy szakmai 
Persze, ha állást akar változ. 
7 a feladatot nem iga. 


n lehet leosztani a titkármőre (pardon: asszisztensre). S hozzáján 
rég. ha ajánlásokat ís kellene gyűjtögetni. Újabb macera. 
Lehet. hogy épp az akiket jelöl: 


be pályázatot. Pedig ott lett volna a he. 
emberi 
y miért kell önadminásztrálásra 

atiknek tevékenyséi 
k a piacon. S mi mást kellene kifejeznie 
ezt. (Lehet, hogy kevesen tudják: évente 
jakat ís. 5 ítt ís pályázni kellene. Hár a $: 


le nem nyújtottak 


e sokan legyinthernek, hog arra van ideje, 


d:sereket vagy 


ből nem pályáznak. Ha a díjosztók 
ján ítélnek, akkor tegyék azt.) 

2 a kategóriákhoz fűződik Mert. 
iában jelöltetheti magát, amelybe cé- 
az ÍVSZ a KSH-besorolást vette volna! 


kban bizony 


únik, mintha 
éget multinacionálisnak, nagyvállatkozásnak 
s. vúllatkozái Ezek alapján pedig igen 
ek alakulhatnak ki. S ha már a cégeknél tártunk 


ledkezni arról sem, hogy itt menedzser. 
ődő elismerés, és nem 
emiatt érzem kissé feleslegesnek ezt a katego- 
azt sem ártana tisztázni , ho; nem el 
ileg — kik lehemek esélyesek a menedzserdíjra. Csak az első számú 
Netán a mellettűk-mógőttük tevékenykedők ís. 
kex apróság" , ezeket szintén jó volna a helyükre 
Idául az, hog sra kerülő díjról van szó. 
díjazni, hogy az előző évben kinek a teljesítménye 
5. Tehát nem életműdíjakar keltene osztani, hanem 
xy adott időintervallum menedsserteljesítményét keltene elismerni 
Végezetül ondolni, hogy az IVSZ ne csak 
he menedzséreit. Hisz ennek a kítún. 
tetérnek igen magas az elismertsége, : mi tagadás, nagy a PR-értéke. 
§ bizony akudnak olyan karizmatíkas vezetők, akiknek cége ilyen, 
olyan okok miatt nem lépett be az IVSZ-be. Mi lenne, ha az IVSZ len 
ne olyan nagyvonalá, s a díjazása bevonná a hazai IT-társadalom 
valamennyi potenciális jelöltjét. Hisz ennek a menedzserdíjnak a je- 
leműsége túlmutat az IVSZtagvállalatain. Valamennyi menedszer 
nap mint nap az egész magyar IT-vitág előe mérettetik meg. Nem 
csak az IVSZ előn. 


díg szerintem emberhez ki 


y gyakorlatilag 


Van m kér 


ik sorából válassza kí az 


Szebig Andrea 


ete zzz 


Tölösi Péter (1943-1999) 


Olyásvalaki távozott el örökre a má 
gyar távközlésből, akinek minden 
kétséget kizáró szakértelme, magas 
szintű tudása mellett megvolt az a 
kiváló képessége, hogy a csekély 
szakmai ismerettel rendelkező szá- 
mára ís érthetően, logikusan tudta 
elmagyarázni a problémát, S tette 
mindezt higgadtan, előzékenyen, sze- 
rényen és mosolyogva, Nem vélet- 
len, hogy mi, újságírók ís gyakran 
kerestük meg őt kérdéseinkkel 

Tölösi Péter szakmai Pályafutása 
teljes egészében a Matávhoz, illetve 
annak jogelődjéhez, a Magyar Pos- 
tához kötődik. 1961-ben technikus- 
ként kezdett dolgozni Pécsett, s egé- 
szen 1986-ig — 1970-től okleveles 


villamosmórmökként a a vezeték nél- 
küli kommunikáció volt a szakterű- 
lete, 1986-ban a Pécsi Postaigazga: 
Tóság távközlési igazgatóhelyettesé- 
vé nevezték kí, majd 1990-ben, azaz 
a posta és a távközlés szétválásakor 
mogbízást kapott a Matáv Pécsi Táv- 
közlési Igazgatóságának vezetésére. 
Budapestre 1991 őszén került, Elő- 
ször távközlési vezérigazgató-he- 
lyettesként, a privatizáció után mű- 
Szaki főigazgatóként, majd pedig 
logisztikai vezérigazgató: helyettes- 
ként dolgozott, egészen haláláig, 
Óriási tapasztalata, alapos tudása 
munkatársain kívül a szaksajtónak 
ís hiányzik majd. Nem túl gyakori 
ugyanis az olyan szakomber, akinek 


a kisujjában vannak a Műszaki 14. 
meretek, aki tisztában van a Magy 
múltjából és méreteiből fukadó sza 
kísokkal, aki látja a világ és benn, 
a hazaú távközlés fejlődési iránya 
4 mindezen információk birtokában 
Van receptje u soron következő 
majd a távolabbi lépésekre, j 
Sohasem gondoltam rá, hogy be 
teg, Fárudtságát, sápadtságát a meg 
feszítet; munkának, az óriási terhe 
lésnek tulajdonítottam, Pedig az el 
múlt években már nemcsak a ma, 
gyar távközlés nehéz és bonyolul 
kérdéseivel, hanem betegségével í; 
meg kellett birkóznia. A jövő héten 

lett volna 56 éves, 
Mallász Ju. 


Hírközlési évnyitó 


Sikeresnek nevezte a KHVM tavalyi 
európai uniós harmonizációs mun- 
káját a hírközlés területén Katona 
Kálmán közlekedési, hírközlési és 
Vízügyi miniszter. A január 26-i év- 
nyitó sajtótájékoztatón elhangzottak 
értelmében az egyetlen terület, ahol 
esetleg engedményt kell majd kér- 
ni, a kizárólagos telefonkoncessziók 
lejárati ideje. A tárca jogszabály-a 
kotási tevékenysége 1999-ben már 
az EU elvárásai szerint történik, vagy 
nagyban közelít a nyugat-európai 
normákhoz 

Várhatóan az év folyamán elké- 
szül a frekvenciatörvény módosítá- 
Sa, s még az első félévben a táv 
közlési törvényé, majd 2000 végéig 


Online 


Két héttel ezelőtti kérdésünkre — 
Kiknek áll érdekükben pénzügyi és 
informatikai pánikot kelteni az ez- 
redforduló közeledtével? — néhány 
igen érdekes észrevétel érkezett 

-Bárminemű hisztériál/pánikot le: 
het csökkenteni hiteles tájékoztatás- 
sal; ameddig ez nincs, jólértesültek 
mindig is lesznek, s rémhíreket fog. 
nak terjeszteni, Azonkívül mindig ís 
lesznek patópálok, akik szerint ez 
nem nagy ügy. 

Szerintem az kellene, hogy a fe. 
felősök . (államigazgatás, . bankok, 
szolgáltatók, ..) előálljanak a saját 
projektjük jelenlegi állásával, és 
nyíltan beszéljünk róla. Ezzel a pató- 
pálok száját ís be lehet fogni, hogy 
nézd már, mindenki milliárdokat 
költ erre, talán mégis lehet benne 
valami, a rémhírterjesztőket meg a 
fogadóoldal fogja lelőni, hogy nem 
igaz, mert azt hallottam[olvastam. 

Angliában igenis egy levelet kéz. 
besítettek minden háztartásba, hogy 
milyen típusú készülékekkel nem 


elkészül az egységes hírközlési 
törvény. Mivel a miniszter feladat. 
köre kibővült az informatikával, a 
KHVM-ben elkezdődött az infor. 
matika szabályozási koncepciójá- 
nak előkészítése. 

A hónapok óta várt DCS 1800-as 
tenderrel kapcsolatban Katona Kál 
mán reményét fejezte ki, hogy — el- 
hárulván a 900 megahertzes sáv 
koordinációjából és újrafelosztásá- 
ból fakadó akadályok — napvilágot 
láthat a kiírás. 

Az Antenna Hungária jövőjére vo- 
natkozó kérdésre válaszolva a mi- 
niszter elmondta, hogy a társaság 


privatizációja részben attól függ, 
hogy az új vezetés milyen koöncep- 


cióval áll elő. Katona Kálmán a 
£azdasági kabinet elé terjesztett há. 
rom, ma is érvényben lévő javaslat 
közül az állami beleszólást biztosi 
16 kisebbségi privatizációt tekinti a 
legvalószínűbbnek. Ezt a megoldást 
döntően a kormányzati informatike 
És a műsorszórás miatt tartaná kívá. 
natosnak. A kormányzati TETR. 
Jövője — azaz, hogy ki fogja megva. 
lósítani, vagy egyáltalán kell-e 
miniszter elmondása szerint csak az 
Antenna Hungária privatizációja if 
letve a Miniszterelnöki Hivatal által 
koordinált. most készülő kormány- 
zati informatikai koncepció függvé 
nyében értékelhető. 


M.J, 


visszajelzések 


lesz baj (például egy hűtő), mivel 
lehet problémákra számítani, s ha 
esetleg kérdésük volna, hova lehet 
fordulni; zöld szám, vállalkozói ka- 
marák (kb. ennek fordítanám), in. 
temet. 

Amíg ez nincs, én is valószínűleg 
sokkal negatívabban látom a képet. 
mint amilyen, legfeljebb ezt nem 
adom tovább. Én úgy érzem, jogom 
lenne tudni ezekről, de lehet, hogy 
még sincs?" 

-Sajnos a sajtó elég sok marthasá. 
got ír a témáról Az a szemlélet, 
hogy sbaj lesz mindennel, amiben 
chip van, legyen az autó, mosógép, 
Stb.s — égy hatalmas MARHASÁG. 
Ha egy szoftverfMhardver működésé- 
ben a dátumnak nincs KRITIKUS 
jelentősége, akkor azt az eszközt az 
Y2K probléma nem érinti" 

"Az én véleményem szerint — bár 
nem vagyok számítástechnikai guru 

elsősorban nem a szoftverekkel 
lesz baj 2000-ben. Hanem a szinte 


mindenben megtalálható chipekkel. 


Autó, mosógép, automaták stb. I 
lesz a probléma, ami szerintem fe 
"nyegetően tornyosul a fejünk fölött 
Éppen ezért a problémát a médiában 
Pusztán az átírható programokra 
szűkíteni meglehetősen tisztésségte 
len piuci magatartás. . szerintem 
Mert az eredmény tényleg az, hoty 
a csillagos egekbe emelkedik a 
szoftverekkel kapcsolatos szolgálta 
tások ára..." 

Szerintem a kérdés felvetésének 
a módja rossz. 

Engem inkább az izgat, hogy a 
magyar kormánynak van-e koncep: 
ciója arra, hogy az államigazgatás 
hogy fogja kibírni a dátumváltást 
Mer lehet, hogy a gazdasági szek] 
tor a saját erőfeszítéseinek köszön 
hetően talpon maradna, de ha pék] 
dául összeomlik az adó- vagy a tb. 
rendszer, az MNB, a VPOP, a MÁV 
vagy bármelyik minisztérium 
formarikai rendszere, akkar kb, ci 
húszéves — időutazásra — számítha 
tunk." 


On kinek és 
milyen díjat 


ítélne oda? 


forgalmát, 
mig a 88 milió dolláros profit 340 szá- 
zalókkal magasabb, mint egy évvel 
korábban. A hirdetésekből és az elekt- 
tönikus kereskedelemből származó be. 
vétel (126 millió dollár) 22 százalék 
kal múlja felül az első negyedévít, és. 


133 százalékkal a tavalyi második ne- 
gyedévét. A bevétel oroszlánrésze t0- 
Vábbra is az előfizetésekből szárma- 
zik: a 79 millió dollár 61 százalókkal 
Jelent többet, mint. 1997-ben, Ez az 
összeg 151 millió AOL-előtízetőtől 
gyűlt össze: számuk 1.6 millióval ha- 
tadja meg az előző évit. 


Közel félmilliárd — pontosan 677 
millió — dollár nyereséget ért el 
1998-as pénzügyi évének utolsó 


veszteséggel 
2 cég, Nőtt a bevétel ís; az 577 mil- 
Hárd dollár 20. százalékkal több, mint 
az 1997-es 4.81 milliárd dollár. 
Ami a teljes évet ületi, a nettó nyere- 
ség meghafodta az 1 millárd dollárt, 
Szemben az 1997-os 804 milóval. A 
Működési bevételek valamivel kisebb 
mértékben, 16 százalókkal emelkod- 
jok és elérték a 17.58 miltárd dolán 
vá L Álamok 
ol aha 94 tartal éleit ré. 
elni a bevételt, ezt követ Európa 19 
Izrázalákos . LatírAme- 


"kában ús a Távol-Keleten viszont 15 
Szózalókkal esökként a forgalom, 


További híroink: 


Fókuszban a teljes megoldások 


€hány napot Budapesten től. 

tött Mike Lawrie, az IBM 

EMEA vezérigazgatója, hogy 
találkozzon IBM ügyfelekkel, üzle. 
Hi partnerekkel, s magukkal az IBM 
Magyarország munkatársaival. A 
Pár napos ítttartózkodás alatt szak; 
1ott egy órát arra, hogy válaszoljon 
kérdéseinkre. 

— A tavalyi esztendő legnagyobb 
információtechnológiai . eseményé. 
nek számított a Compag-Digital fú 
zió. Mely területen tudja megszori 
tani az egyesült Compag-Digital. 
Tandem az IBM-et? 

- Manapság a felhasználók teljes 
megoldásokat  akamak vásárolni 
Nem pedig részmegöldásokat, ame. 
lyekét aztán maguknak kell össze. 
rakniuk, foltozgatniuk. Így növekvő 
számban keresnek olyan informati 
kai cégeket, amelyek integrált, vég 
Ponttól végpontig terjedő megoldá. 
Sokat tudnak szállítani. Jó példa erre 
az üzleti intelligencia A felhaszná. 
lók azzal a kéréssel érkeznek hoz 
zánk, hogy többet szeretnének tud. 
ni piacukról, felhasználóikról, hogy 
Magyarországon vagy Kelet-Euró. 
Pában versenyképesebbek lehesse 
nek. Nem akarják az egyik cégtől a 
szoftvert, a másiktól a hardven, egy 
harmadiktól pedig a konzultációs 
szolgáltatást megvásárolni. 


Konszolidáció 
és integráció 


Mindezt egy helyen szeretnék be. 
szerezni. Ez, azaz a teljes megoldás 
az, amelyet az IBM nyújtani igyek- 
szik: a technológiát a felhasználó- 
nak előnyös módon alakítja át. Úgy 
vélem, a Digital felvásárlásával az 
volt a Compag célja, hogy — hason- 
lóan — képes legyen teljes megold 
sokat kínálni. Hiszen ezt várja el tő. 
le a pine. 

-A fűziók 
milyen típusú fúziót rud elképzelni 
az IBM számára. 

— Továbbra is a konszolidáció jel- 
lemzi az IT-piacot. Jó példa erre.n 
már említett Compag-Digítal fúzió 
Vagy az, amiért az AOL felvásárolta 
a Netscape-et. A felhasználók integ. 
rált megoldásokat igényelnek, s ez 
továbbra is így marad. De más terü; 
letekre, például a bankokra vagy az 
értékesítési láncokra ís ez a trend a 
jellemző. Ami pedig az akvizíciókat 
illeti: nem tudok arról, hogy az IBM 
cégfelvásárláson gondolkodna, Por- 
sze ba tudnék is ilyenről, akkor sem 
mondanám meg. Az IBM renge. 
teget fektet technológiákba, kuta, 
tásokba, Nagyon jó szakembereket 
foglalkoztatunk, például a szol 
tatás területére több ezer munkatár. 
sat veszünk fel idén Európában, 
Mind technológiai beruházásaink- 
nak, mind pedig szakemberképzé 
sünknek az a célja, hogy integrált 
megoldásokat nyújthassunk. 


Áttervezett folyamatok 


A cégek versenyképesek szeretné 
nek lenni. Nincs ez műsképp azok; 
nak a magyar vállalatoknak az ese. 
tében sem, amelyek Kelet-Európár 
bun, egész Európában vagy akár vi. 
dágszerte akamak versenyképesek 
maradni, Nem lehet létrehozni egy 
magyar számlázási rendszert, s aztán 
azi kiterjeszteni a világra — az üzleti 
folyamatokat kell áttervezni. Ebben 


világánál . maradva. 


( tendencia? ! 


szeretnénk segíteni a magyar válla. 
latokat. Először ís ki kell választa 
nú a legjobb üzleti folyamatokat; a 
második lépésben létre kell hozrú 
a nyílt szabványoknak, például a 
Javánuk megfelelő alkalmazásokát, 
hogy azok mindenféle számítógé 
pen működőképesek legyenek 

Hadd mondjak egy példát a banki 
területtől, Valaki a hétvégén otthon 
ról akarja felhívni a bankját, hogy 
lekérdezze a számláját. Ehhez ská. 
lázható, biztonságos hardverarchi, 
tektúra szükséges. Még egyszer 
hangsúlyozni szeretném, a felhasz. 
váló nem akarja az egyik dolgot a 
Compagtól, a másikat a Microxoft- 
tól, a harmadikat pedig az IBM-től 
beszerezni. Mindent egy helyen sze. 
retne megkapni. Az e-busíness és az 
internet léte is ezt támasztja alá, 

— Nem kell IT-szakembernek lenni 
ahhoz, hogy lássuk: a PC-k vílágá. 
ban erős verseny alakult ki, egyre 
alacsonyabbak az árrések, zuhan 
nak a PC-k árai. Véleménye szerint 
hol állhat meg ez az árcsökkenési 


— A technológiai fronton 18 hóna 
Ponként megduplázódnak a teljesít 
mények, s ez a PC-árak zuhanását ! 
vonja maga után. Az ár/teljesítmény 
mutató egyre jobban csökken. Az 
IT-iparban az utóbbi 15 év a PC.k- ! 
ről szól; a Microsofiról, az Iatelről, 
a Dellről, az IBM-ról. Mostanában 
azonban egyre több szó esik az in- ) 
temetról. Az ipar kezd ártérni a háló- 
zztokra. a kiszolgálókra. Az új alkal. 
mazások ugyanis egyre inkább ki- 
szolgálókon futnak, és nem PC-ken. 


A PC csak az egyik eszköz / 


Például a számlaegi 
zéséhez az. alkalmazásnak nem a 
PC-n kell futnia. Ugyanakkor meg; 
figyelhető az elmozdulás a main- 
frame-ektől a PC-k irányába is. A 
PC már csak a hálózat elérésének ( 
egyik eszköze. Ugyanerre képesek 
többek között az intelligens kártyák 
és a kioszkok is. Például. amennyi; 
ben autóvezetés közben valami hiba 
lép fel az autóval kapcsolatban, ak 
kor az autó vezetője az interneten 
keresztül kapcsolatba léphet a gyár 
tóval, utóbbi elvégzi a hiba felderi 
tését, majd az eredménynek megfe. 
lelően az intemeten keresztűl elküld 
egy szoftvert az autónak, amely ki. 
javítja a hibát. Tehát a PC csak egy 
eszköz az internethez. 

— És mi a helyzet a hálózati számi ) 
tógép koncepciójával: ez az IBM-nél 
például a NetStationben ölt testet 

—A hálózati számítógép a háló / 
elérésének egy másik eszköze, A ( 
felhasználók. igényeiknek, munká 
juknak megfelelően szerzik be az 
eszközöket, Ha valaki otthonról 
csatlakozik az internetre, s munká: 
jához. szövegszerkesztőt,  táblázat- 
kezelőt használ, szabad idejében pe- 
dig játszik a számítógépen, akkor ez 
az ember nagy valószínűséggel PC: 
vásárol. Aki podig kulcsfontosságú 
üzleti alkalmazásokhoz kíván hoz- 
záférni, hálózati gépet vesz. Mivel 
azt hosszú távon olcsóbb menedzsel 
ni, mint megvásárolni 

- A PC-piacon a Detl meglehető. 
sen agresszívan lép fel. s termékeit 
elsősorban közvetlen csatornán ke 
resztül értékesíti. Ennek fényében az ) 
IBM a direkt vagy a: indirekt mo. 


enleg lekérde; 


Tény, hogy a Dell innovatív [o- 
gisztikai és elosztórendszerret ren 
delkezik. De az IBM megközelítése 
más ügyfeleink nagy részénél a be. 
szerzés folyamata sokkal banyolul 
tabb annál, mint ahogy az a PC-s 
sárlásnál megszokott 

Ennek narán sok kérdés merül fel. 

ki adja a szoftvert, ki oktat, ki nyújt 
ja a szolgáltatásokat, ki szervizet, ki 
biztosítja az alkatrészeket. A Del 
ezekkel nem foglalkozik. Az IBM 
vászont megkérdezi a felhasználót 
valójában mit szereime vásárotmi 
Há valaki csak PC-ket szeretne ven. 
ni, akkor direkt módon leszállítjuk 


Feladata: a rábízott 124 ország ér 
lékesílés, elosztási és szolgáltatás 
zt kapcsolatos tevékenységernek e. 
Ügyelete, valamint zz európai, alta 
és középdelet régjóban dolgozó 75 
ezer IBM-zikzlmazott irányítása 

Előélet: 1977-ben jégett be az IBM. 
hez. Mostarú kinevezése előt az (Ell 
hálózati számítógépes szohverrészée 
gének vola vezéngazgatála, azt meg. 
előzően pedig a személyi szotar 
termékek dházójárak vezérgazgztói 
osztját töltötte be, az OSZ Warp tér- 
mékcsalád fejesztéséén és marke- 


ahogyan a Dell. Ha ügyfelünknek 
folyamatos karbantartásra ís szüksé 
ge van, akkor üzleti parmereinkkel 
karóltve azt is nyújtani tudjuk. A 
Dell nem teljes megoldást kínál 
csupán annak egy részletét, a hard 
vert. Természetesen sokan csak 
igénylik. De a mi felhasználót: 
nagy részének, főképp a nagyválla 
lutoknak és néhány közepes méretű 
cégnek teljes megoldásra van s 


sége. S itt csatolnék vissza a legelső 
kérdéséhez ís. A Compag számító. 
képei jó minőségű, alacsony árú ter 
mékek, s ennek köszönhetően né. 
hány szegmensben ve: 
hez jutott a cég. De mivel nem volt 
elegendően nagy a további c 

sok kielégítésére, így kénytele 
felvásárlásba kezdeni és bekebe 
ni a Digítalt 


Globális adatok 


Miért nem hoszák nyilvánosságra 
a lokális eredményeket 
társaik — amelyek ugy 
zetkőzt cégek, mint az IRM 
kálják adataikat. 

— Régebben közzétettük a helyi 
adatokat, Mi. globálisan vizsgáljuk / 
üzleteinket, s így csak globális szá 
mokat adunk közre. Természetesen / 
az adókat a helyi törvények alapján / 
rójuk le, helyi könyvelést vezetünk 
de az adatokat nem hozzuk nyilvá. 


volt [ 


Verseny 


olyan nem 


pubi; 


dellt kívánja alkalmazni? 


nosságra, Az IBM számára az a lé. 


nyeges, hogy például a szolgáltatás 
üzletág hogyan telgesü v 
ÚR évvel ezelőtt megváltoztat 
lesmenettzráset 
láná belyi czedményeket Korábbaz 
ozágotáése 


Így azóta nem ki 


1 elven mákkredi égünk. men 
nagyobb yi kap 2 giotut 


nak például az Egyesült Államok 
ban, és amerikaiak Ausztráliál 


A mencázsété bála 
köztünk giobáln adatoka 
becsülni az IBM Magyaror zá; 


Példás az 


mél kérzei Bu. 


Meddig akarják 


két vállalat. A HP fő 


úgy 
Így rengeteg külső 
áll. kapcsolatba 
handvereit érték; 
rein keresztül. A hár 
társ k. 


lalkozn: 
különféle szolgáltat 
gáltatási 
kíván, 
hardverérték. 
IBM 


Magyar 


1 munkzi 


9f the wortl útba 
Mi a véle r 
Hot lát ti 1. 


ejlődő pia 


remek az 


sokak profitál 
ekből, s e 


és felgyorsítja 


zet egyedi jellemz 


igen nehéz helyzetben van, de em 
líthetném akár Ázsiát ís. Sok mi 


fik a világgazdaság helyzetén. 


be lyen mértékben nös 
szik. Ha a világeszdaság helyzete 
javul, akkor te sen Kelet 


Európáé is, Ha a világ egyik pontján 
gazdasági válság van, akkor 

egész világra hatást gyakorol, mivel 
a befekterések koci 
Az orosz válság automatikusan hat 
a környező országok gazdaságára, : 


ez nem országfüggó, hanem 


sági kérdés 
Sziebig Andres 


HÍRHÁTTÉR 


(OHome és Excite 


Otthon vannak az interneten 


Amikor tavaly novemberben az AOL bejelentette, hogy 4.2 milliárd dollárért felvásárolja a Netscape-et, senki sem gondolta volna, hogy hama. 


rosan még ennél is nagyobb értékű internetes bevásárlásra kerül sor, Január közepén azonban megdőlt a rekord. Ezúttal a kaliforniai (Home 


költekezett: 6,7 milliárd dollárnyi részvény fejében megvette az ugyancsak szilícium-völgybéli Excite cét 
Higgadt elemzők és forrófejű ipari kommentátorok egyaránt azt mondják, hogy ezzel újabb fejezet ki 


].9.6/7 milliárd dolláros tranzakció hírére nem 
kevesebb, mint 51 százalékkal emelkedett az 
Excite-papírok értéke a New York-i tőzsdén. 
Az IDG News Service keleti parti rudósító- 
ja. Marc Ferranti figyelemmel kísérte az 
(Homc-részvények értékének alakulását ís, 
És tőle tudjuk, hogy közel azonos mértékű nő- 

! vekedés jellemezte az (b Home papírjait. 


1 is történt valójában? Az első híradá- 
M sok arról számoltak be, bogy a Red- 

wood Cítyben működő. kábel alapú 
intermeotszolgáltatást végző Home Corpo- 
ration megvásárolta az intemeteés keresőesz- 
közeiről és portáljáról ismert Excite-ot. A fü- 
ió révén létrejövő új cég a szélessávú tech- 
nológiák gyors elterjesztését célozza meg. 


A Yohos tő; 


(Forrás; Conputorwoehe) 


1998. 1998. 1998. 1998. 1998. 1999. 
mérdus május Jólius szeptember november  janvár 
Mit hoz ebbe a be az (Home? Első- [Mark Pecabody, a bostoni Aberdeen "Group 


ávú technológiáját, intemetes ) elemzője elmondta, hogy hozzávetőleg 60 szá- 

továbbá  kábeldisztribúciós ) zalékkal a piaci ár felett keltetaz Excite. Arra a 
ez nem kis tétel, hiszen közel ) kérdésre, hogy mégis miértérte— vagy éri—meg 
50 millióval rendelkezik világszerte. Az Ex- ! az (gHome-nak ilyen tetemés összeget befek- 
hozza a maga webpartálját és keskenysá- ! tetnie, Peabody azt válaszolta, hogy az inter- 


Internetes szoftverek forgalmanok alakulás 


hálózatát 


(Forrás: Forreztor Researehi 


s PCs elérési technikáját. A hozományhoz ( netipurban rendkívül gyorsan mennek végbe a 
tanozik az a mintegy 20 millió (!) Excíte-fel- ) főzriők. Olyan sebességgel és olyan szép szám- 
használó is. akiknek személyre szabott belé. ban köttetnek az egybekeléssel kombinált úz- 
Pó-honlapjuk van, És akiket nagy valószínű- ) letek, hogy amit a cégek ma megvehetnek, azt 
séggel át lehet téríteni az (Home szélessávú ) nem hatasztják holnapra. Az Aberdeen szak. 
szolgáltatásaira énője szerint ma még talán kissé borsosnak 

A tényeknél és száraz számoknál maradvac ) tűnhet a hatmilliárd feletti ár, de piacelemzői 


számítások szerint 2000-ben már ukár 12 mil- 
Niárd dollárt is elkérhetnének az Excíte-ért. 
Ami a szervezeti felállást illeti: az Excite az 
CHome Ieányvállalatként fog működni, és 
ügyvezető igazgatója, George Bell közvetle- 
nül Tom Jermoluknak, az (pHome Network 
elnök-vezérigazgatójának lesz alárendelve. 
Úgy tudni, Bell helyet kap az (Home Net- 
"work igazgatótanácsában ís, és hogy már mind. 
két cég vezető testülete jóváhagyta az ösz- 
szcolvadást. A trinzakció akkor zárul le vég- 
érvényesen, ha megkapja a részvényesek, illet- 
ve egyes szabályozó hatóságok jóváhagyását. 


Jermoluk elnők szerint az Excite felvásárlása 
-drámai módon" megváltoztatja az ($Home 
arculatát, Mint már említettük, az GHome 
eddig kizárólag kábel alapú internetszolgál- 
tatást nyújtott. az akvizíció révén azonban be- 
lépést nyer a keskenysávú világba ís. Az Ex- 
cite webhelye sűrűn látogatott, a márkanév jól 
bevezetett, ezért ís döntöttek úgy, hogy Ex- 
citey Home-ra keresztelik át a fogyasztói ká- 
beles szolgáltatást. Ezenfelül a cég nyitó web- 
lapját az Excite-honlap egyik verziójával vált- 
ják fel. mert az — legalábbis Jermoluk szerint 
—90 százalékkal hatékonyabb. 

Vállalati körökben úgy tartják, hogy oko- 
sabb volt mternetes belépőoldalt vásárolni, 
mintsem sajátot építeni: az időbeni megtaka- 
rítás legalább két-három év. s ez óriási előny 
az informatika, de különösen az intemet vilá- 
gában. Mellesleg az sem elhanyagolható kö- 
rülmény, hogy az Excite épp tavaly vette meg 
a MatchLogic nevű, online hirdetésmenedzs- 
ment szolgáltatásokat nyújtó céget. 

Ez a kombináció lehetővé teszi az Ex- 
citerd Home számára, hogy megmondja hírde- 
tőinek: milyen fajta berendezésről (személyi 
számítógépről. televíziókészülékről, kábelel- 
érésű eszközökről) mely hirdetéseket nézik 
meg az internet-használák. Ily módon fino- 
mítani lehet majd a hirdetések üzenetét, s ez 
nem akármilyen eszköz egy olyan üzletágban. 
ahol szinte vaktában kell eltalálni a célréteget. 
Végül az sem utolsó szempont, hogy a közel 
20 millió, személyre szabott honlappal ren- 
delkező felhasználó 25 százalékkai nagyobb 
eséllyel tér vissza az Excite-honlapra, mint 
más felhasználók 


Ki jár jól? 


Azt már tudjuk, hogy a főzióru lépő felek 
egyformán nyernek ezen az üzleten Az 
Exeite szemérmetlenül jó áron adta el magát, 
míg az Home új, hihetetlenül széles fel 
használói körhöz jutott el, és gazdagabb be- 
lépóoldalt ad meglévő ügyfelei számára Az 
Excite szélessávú változata, az Exeiteld Home 
Például videobejátszásakkai illusztrálja a sport- 
eseményekről szóló híreket, a pénzügyi hírek- 
bez pedigtöbb, látványosabb, könyebben ér- 
tékelhető adatmennyiséget kínál. 

Az online hirdetők hasznáról épp az imént 
szóltunk, arról viszont nem, hogy közvetve az 
ATAT is nyer az üzleten. Amennyiben vég- 
bemegy a TeleComrmunications céggel (TCI) 
való összeolvadás, az ATALT meghatározó tu- 
lajdonhányadra tesz szert az CAHomeban. A 
TC! ugyanis jelenleg az GPHorne többségi tú- 
lajdonosa. 

Szóval ha minden úgy megy, ahogyan azt 
eredetileg tervezték, az ATAT WorldNet in- 
tenetszolgáltatása ís profitálni fog az Excíte 
előteréből, Az Aberdeen Group elemzői sze- 


get (lásd előző lapszámunk 1, oldalát) 
eezdődik a portálháborúk történetében 


Tint az efféle plusz még az olyan nagyoknak ;, 
Jót tesz, mint az ATAT. 

Kevésbé derűlátóak a framinghami ntem, 
tional Data Corporation elemzői. Barry Par 
az internetes és elektronikus kereskedelmi 
stratégiákat kutató IDC-igazgató azon a véle. 
ményen van, hogy eddig az amerikai cégek 
nek általában nem sikerült hatékonyan egye 
Sítenjük a klasszikus szolgáltatói, illetve a tar. 
talomszolgáltatói üzletágat, 

Kivétel az America Online Inc., mivel ez a 
társaság a korai időkben, a nyolcvanas évek, 
ben kezdett el tartalomszolgáltatással foglal 
kozni. Ekkor még az egyesült államokbeli 
vállalatok zömének hálózatkialakításra épp. 
úgy szüksége volt, mint magára a tartalom 

Parr szerint az Excite és az (DHome házas 
sága nem különösebb fegyvertény a portálhá- 
borúban. A Yahoo jelenlegi státuszát pedig 
semmiképpen sem veszélyezteti. A CW.SZT 
99/4-es számában közöltünk elemzői véle 
ményt — jelesül a Gartner Groupét — a Yahoo- 
ról. Nos, Gartnerék szerint amennyiben a cég 
meg akarja tartani első helyét az intemetes 
belépőoldalak között, javítania kell kercső. 
szoftverét, a kulcsfontosságú piacokra kell 
koncentrálnia, és olyan honlápot kell kifej 
lesztenie, amely hatékonyan végzi dolgát 
azaz marasztalja az odalátogató online fel: ! 
használókat. 

Nagyon halkan jegyezzük meg, hogy a 
Garner Group és az IDC elemzői egyaránt ar- 
ra számítanak, a Yahoo megegyezik valame- 
lyik nagy médiacéggel, például a Time War. 
nerrel vagy a News Corporationnel, 

Ugyancsak Parr iránymutató véleménye, 
hogy az (CHome-Excíte üzlet legfontosabb 
hozadéka az a tény, hogy az Excite-ot kivon. 
ják a forgalomból". Végezetül pedig, akinek 
még nem volna elég bonyolult a kép, azzal azt 
is tudatjuk: az Excite korábban tárgyalásoksi 
folytatott a rivális Yahooval, de ezek a tár. 
gyalások nem vezettek eredményre. Az Ex 
cite állítólagos tárgyalópartnerei között olyan 
nevek merültek fel, mint a Microsoft vagy az 
ATAT Corp. 

Valójában azóta szaporodtak meg a vásár 
Tással kapcsolatos különböző sajtóértestlések 
amióta az America Online tavaly november 
ben bejelentette, hogy bekebelezi a Netscape 
Communúcationst, Csak abszolút zárójelben 
tesszük a történethez, hogy az AOL résztü 
lajdonosa az Excite-nak. 


A Lycos magánya 


Egyes elemzők (példának okáért az ameriks 
TDC munkatársai) az AOL-t, mások viszont ? 
Lycost és az Excíte-ot tekintik a Yahoo első 
számú vetélytársának. Az utóbbi, cégösszeől 
vadásokban bővelkedő hónapokban a Lyeo" 
Inc. többször, nyomatékosan azt nyilatkozni 
hogy nem fog fúzióra lépni sonkível sem, akár 
kell ez a vezető pozícióhoz, akár nem, 

A magányosok között az utolsó — mondhat 
nánk a Lycosról. Minden esetre Rob Davis.) 
cég vezérigazgatója azt mondta a Massachv 
sets Software Councilhoz intézett beszédé 
ben, hogy cáfolnia kell azokat a híresztelése 
ket, melyek szerint szoros szövetségre készül 
ne médiaóriással. 

SZÁE étla dles 
is marad, ha szilárdan kitart az önállósát 
mellett. Azt elismerte ugyan, hogy valóbsó 
tárgyalt egyes médiavállalatokkal, de hozz: 
tette: a Lycos nem adja fel önálló stáruszát 


(Folytatás a 32. oldalon 


Katmal) 

az Intel, Ezen a napon olyan tormó. 
kek mutatkoznak be, amelyeket arra 
optimalizáltak, hogy kihasználják a 
Pentium III új utasításait a háromai- 
mentlós gralika, a hang, a video, a 
beszédfelismerés és más funkciók tel. 
gyorsítására. Az alkalmazások mellett 
az eseményen bemutatnak új inter. 
eles lartálmat, személyi számítógé- 
paket, grafikus kártyákat, játékokat és 
t Az Intel azt nem 
árulja el; kik lesznek a részt vevő part 
nerek, de források tudni vélik az Ado- 
be, a Microsott, az IBM, valamint a 
beszédfelsmerő. szoltvereket gyánó 
Dragon és Lemout 4 Hauspie jelenié- 
tét, Az otthoni fogyasztóknak szánt tér. 
mékek mellett az intel minden erejével 
azon van, hogy elégséges úziet alkal: 
mazást vonultasson fel: felkeltendő a 
vállalati ügyfelek érdeklődését az. új 
processzor iránt. Ilyen programok te- 
hetnek a háromdimenziós táblázatke- 
zelők és a beszédfelemeréssel ellá- 
tott irodai szottverek. 


Február 12-én hivatalosan ís be- 
Jelentik a három nagy kiszolgáló- 
gyártó — a Compag, az IBM és a 
HP - kezdeményezését a követ- 
kező generációs Future UO sín- 
szabvány kidolgozására. A Future 
10 altermatíva kiván lenni az intel Next 
Generaljon VOjával (NGIO) szemben, 
Egyelőre még mindkét javaslatnak 2 
műszaki részletei homályosak; a tá: 
mogatók szerint az NGIO-ra alapozott 
termékek 2002-ben, a Future UO ala- 
Púak pedig 2001-ben jelenhetnek meg 
a kereskedelmi forgalomban. Az NGIO 
tervezett sebessége 2.5 gigabíttná- 
sodperc, a Future [0-ét pedig még 
nem hozták nyilvánosságra, csak any. 
nyit árultak el, hogy jelentősen fetül- 
múlja a POLX 1 gigabit másodperces 
adatátviteli. teljesítményét, Maga. a 
POI-X egy időleges szabvány, amely 
4 133 megabitfmásodpaross POL hi- 
vatott felváltani 


Egy darabig még mindenképpen 
piacon maradnak az egyre gyor- 
Sabti CD-olvasók, elsősorban azért, 
mert a gyártók nem tudnak meg- 
egyezni az írható OVD specifiká- 
Ciójában - vélik szakértők. Három 
Külön szabványtorvezet ís az asztalon 
van, és közülök kettő - a DVO-RAM 
És a OVO-ARW - több nagy lemöz, és 
"moghajtógyártó támogatását is elnyer: 
te. Mindédőig nem látszik, Ki lesz a 
Győztes, ós agyas elemzők úgy vélik, 
hogy a verseny logkorábban jövőre 
96 el Mindeközben a CD .olvásók so- 
bessége felmehet a 48.szorós szintre 
(vagyis a 485150 kilobitímásodpare- 
ro), míg a DVD-k esetében áz 5- és 8 
Szoros moghajtók várhatók az év má- 
500 felében. Ennek azonban kevés 
Jelentősége van. mort a legtőbb szott: 
Vergyánó az ennél kisebb sebessége: 
ket gem használja ki teljás mérlékbon 
Ez legfeljébb akkor változik mog, ha a 
Zum Research rá tudja venni a játók. 
És egyéb szottvergyártókat hogy al: 
kalmazzák a TroxX Muttibwam olvasá- 
§1 lochnológiát, amely a lomoz szólo- 
Sebb területein biztosítja a nagyobb 


sotarssálget. 
További hírténk: 
Wwww.szamítastochnika hu 


Tizenhat 1500 VA alatti szünetmentes tápegység 


Szüntelenül 


Ma már nagyon fontosak a számítógépes adatok; elvesztésük vagy elérhetetlensé- 
gük nem kis károkat okoz. Ha nincs feszültség az elektromos hálózatban, akkor a 
számítógépek tehetetlen vasdobozokká válnak. Ez ellen véd ideig-óráig a szünet- 
mentes tápegység. Miből áll, és mít tesz egy ilyen tápegység? 


z elektromos hálózat minden. 
hova eljuttatja az erőműben 
tóállított elektromos feszült; 


séget. Generátorok, transzformáto- ) 


rok, távvezetékek és kapcsolók mil. 
Hárdjai dolgoznak ezekben a föld- ! 
résznyi . méretű . vezetékdzsünge. 
lekben, Óhatatlan, hogy időnként ! 


hiba ne támadjon ebben a rendszer. 


1. kép, Ólomtorony 


a hiba miatt azután v 


űnik a feszültség, 


köznapi nyelven szólva: nincs áram. 
hogy valami miatt a 
zültség je 


S megesik 
névlegesnél nagyobb f 
lenik meg a 


csatlakozóban, 


Túlfteszültség 


Kétféle túlf 
lönbözt 


ezeték v 


zültséget kell megkü. 
az egyik a megenge 


dettnél valamivel magasabb feszült 
ségszínt, a másik a me 
jóval na 


yobb rülfeszüli 
bb szint tartói 


a jóval magasabb viszont csnk 


Az alig 
n fennmarad. 


m rövid ídőre. 

A valamivel magasabb feszült 
ségszint  hálózathíbából hat 
például . csilla zakadásból, s 
ilyenkor tartósan 380 voltos névle 


ges feszültség ís kerülhet a fogyasz. 
tőkra, egyebek között a s ép 
bemenetére. Ezt a jobb PC-táp. 
ségek lekapcsolással honarálják. 
pegység  kisfeszültségű 
oldalán elvileg van egy túlfeszült 
ség-figyelő áramkör, s az ilyenkor 
letiltja a tápeltátást. A PC belsejé 
ben ilyenkor nem támad galiba, leg 
feljebb a tápegység bemenő áram 
körében adja meg magát egy-két al 
kötrész, de adatok azért így ís el: 
veszhetnek. 

A jóval nagyobb tűlfeszültség ál. 


! kalmaz 


ngedettnél ) 


talában légkü 
lá 


etű, azaz vil 
nénye. E 
zintén a hálózati kábelen kere 
g nyomban bajt 
hogy a védő. 
áramkör érzékelhetné: átcikázik 
tápegységen, és megjelénik a kisfe 
zültségű részeken is, hiszen az al. 


ül 


apás követke; 


érkező tálfeszülts 
csini, még azi 


szigetelés nem akadály 


os átütési 


nek meg, a villám okozta tülfeszült 


ség azonban ennek a sokszorosa i: 
lehet. Ez 


ellen, valamint a kisebb 


ellen is védelmet ad 


ég-levezető: ez esetle: 


al" óvja meg 
A PC-ben belül 
nak, így te 
a hálózati oldalon kell el: 


Amióta a személyi számítógépek 
ezetükben levő 


) zathoz, esetleg telefonvonathoz is, 


adhat a túl 
feszültség. Régebben a telefonvona 


! azóta máshonnét ís 


lákon tűlfeszültség-levezetőket he 
lyeztek el, de mára ezek elmaradtak, 


S egy-egy viharos napon sot 


nek tönkre a telefonok és a faxok a ] 


telefönvezetékben. indukálódott fe 
szültségímpul: 
J akkor is, ha a vezetéket nem én 
közvetlen villámcsapás). Az egyéb 
csatlakozási pontokon is szükség 
van tohát túlfoszi 


Hálózatkimaradás 


TA hálózatkimarudásnak ís több faj 
tája lehet, Hirtelen terhelés 
) csökkenhet, vagy egy kis időre ki 
maradhat a hálózati feszültség, bár 


tök hatására. (még 


g-védelemre 


a.) lanatnyi 


az ís megtörténhet, hogy hc 


her u kimaradás. Ha csak c 


ja, feltéve 
legfefje 


akkor a 


juk a d. pe 
mit, és a merevlemezi felírás k 
ben érte a lekapcsolódás, akkor csak 
az adatmentő 
ményünk 

A hosszabb-rövii am 


tek egyaránt kínos 
vezethetnek, s ennek ellenszeréű 
találták ki a szünetmentes tápeg: 
get (angolul Uninterruptable Pos 
Supply. rövidítve UPS). Pedig 


zünet nélk táp 


az éppen munk: 
ak elme 
Ihárító tevékenysé 
ál 
állandóan 
működtetés 


(Intemetkísze 
( pontnak pers 
nie kell, ezek 
hát a mindjárt 


] Áthidalási idő 


A szünetmentes 
áthidat: 


tápegységek. mini 


mál: ideje — az az idő te 


álni tu 


hát, ameddig ják a védett 


eszközt — általában legalább öt pe 
) Ez mindenkinek elegendő, ha a gé 
pe közelében van. A szi 
1 sek sípolni sipogni kez 
a hálózati s kiesése után. A 


figyelmeztet hallatán a gép 


transz 


hatásuk n 


A szol 


a bejövé 


helések jellemzésére tehát a VA- 
érték használható. 


Jelalak 


A. szünetmentes tápegységben dol- 
gozó, elektronikus hálózat előállító 
berendezések línverterek) különféle 
alakú jeleket adhatnak, A legtiszte. 
ségesebb. egyszersmind a legdrá- ! 
gább megoldás a szinuszos kimeneti / 
jelalak (2. képj. Olcsóbb megoldás, 
ha a szinuszosra csak hasonlító jel 
alakot állítanak elő. Legegyszerűbb 


3. kép. Nem szinuszos kimenetű 
UPS jelalakja 


igen kellemes táplálási mód. Csak- 
! hogy a számítógépek környezetében 
vannak más rendszerű tápegységgel 
ellátott eszközök is. A transzformá. 
toros egységek a négyszügjeles táp- 
lálást nem igazán kedvelik, nekik a 
szinuszos jelalak a jó, mert erre mé. 
retezték őket. Néhány percig általá. 
] ban még nem okoz bajt a négyszög- 
jeles táplálás, de ha hosszú áthidalá. 
Sí időt tervezünk, akkor tekintetbe 
kell vennünk ezeket a más igényű 
2. kép. Színuszos kimeneten lát- ) eszközöket ís — általában a nyomta- 
ható jelalak ) tőkat, modemeket, 


] Technológia 


netű inverter (3. 
A szünetmentes tápegységek lénye- 


a négyszógjel kim 
Ennek kimenetén hol pozítív 
hol negatív teljes feszültség jelenik 


ban zárt cellás, kezelést nem kívánó 
kötött elektrolitú, zárt ólomakku- jú 
mulátor (kocsonyás elekírolitos — 

czt zselésnek nevezik — vagy pedig ) ! 
úvegszál szövetbe itatott elektrolj- 
105). Ezt egy töltő feltölti, és uz uk: 


Készenléti UPS felépítése 


kumulátor tárolja az energiát; háló- 
zatkimaradáskor a DC/AC átalakító 
(invener) az ő feszültségéből állítja 
€lő a tápfeszültséget. 

A készenléti konstrukcióban jel. 


1 
Ta 


ábózatról 
! —— áramszünet esetén 


fogó kapcsolta át a hálózati üzemet 
akkumulátoros. üzemre, Ezeket az 
alkatrészeket még most is alkalmaz: 
zák az UPS-ekben. A teszteltek kö. 
zül az APC Back-UPS-ek ilyen 
felépítésűek. de rajtuk kívül még 
sok helyütt használatos ez a ví- 
szonylag olcsó megoldás (1. ábra). 
Az inverter hálózati üzem esetén 
nem dolgozik, azaz standby (ké- 
szenléti) típusú. 

Az online konstrukció szerint a ) 
hálózat akkumulátort tölt, és erre az ] 


1. ábra 


miatt. Az viszont jó tulajdonsága, 
hogy kevéssé érzékeny a bemeneti 
tápellátásra, sőt elképzelhető, hogy 
más hálózati feszültséggel tápláljuk 
(például 115. volttal), mint a fo- 


Online UPS 


ákkumulátorra kapcsolódik a kíme- 
netre dolgozó inverter (2. ábra). En. 
nek hátrányos velejárója, hogy az 
akkumulátortóltőn átmegy a kime- 
net teljesítménye is, azaz egy tel- 
jes teljesítményű AC/DC és egy 
DCIAC átalakítás zajlik akkor ís. ha 
működik a hálózat, tehát ilyenkor is 


ges eleme az akkumulátor — álalá. 


a kapcsolós tápoknak 


van veszteség a kétszeres átalakítás 


nikát állandóan hőtenie kell a ven 
látornak, A Liebert és az MGE Ups 
Pulsar EX szűnetmentese is ezt az 
elvet követi, de az egész tápforrási 
átköti egy dinamikus megkerülőve. 
zetékkel (dynamic bypass). Így pró. 
bálják az online inverter terhelését 
csökkenteni — már amikor a hálóza 
minősége ezt lehetővé teszi. 

A feladat továbbgondolása és 
egyszerűsítése vezetett a line-inter. 
aktív konstrukció kidolgozásához 
(4. ábra). Maradt az állandó inver. 
terüzem, de a teljesítmény nem az 
akkumulátoron mint pufferen át jut 
a kimenetre, hanem közvetlenül, Ez 
az ,öszvér" inverter tölti az akku 
mulátort is. A kimeneti jelszint ve 


der szts, 8 vonéllget. s — — hálózatról 
áramszünet esetén zérli a bemeneti kapcsolót. Ha en 
HK Ha —  —  — ]] kikapcsoljuk, akkor az inverter uz 

] ! § 
ss TA 2 sad 2. ábra akkumulátorból kapja a táplálás 
Pisa AZ PikarESS- — [/ BSZKUPSSDOMI Ennek a módszernek az a hátránya, 
készenlét készenlét gyasztót (az, mondjuk, 230 volt). ) hogy ha az inverter elromlik, akkor 
ye ei Záavarszűrése is jó, sőt a frekvencia- ) a kimeneten akkor sem lesz jel, ha a 
ingadozásokra sem érzékeny. Ezt ( hálózat körül minden rendben van. 
40 500 a megoldást főként a drága beren- ) A tesztben szereplők közül az APC 
100 28 200 dezésekben alkalmazzák. Minthogy ! Smart UPS sorozata és a Best 
ZSZ 7 az inverter folyamatosan működik, ) Fortress szünetmentes áramforrása 
egys negyszóg lépcsős szusz § d 

ma szin ] ! vagyis mindig benne ván az áram- ! követi ezt az elvet. 
2 2 J ] útban, ezért a szünetmentes tápfor- Szólnunk kell itt a ma már kissé 
nm az ma [0 nncs rás online. elavult ferroelven működő szünet 
7 2-4őt 7 HET Jó6a — ]] Ennek továbbgondolt változata áz. ) mentes tápforrásokról ís, bár a reszt. 
— — TT ] ] online hibrid megoldás. Ebben van ! ben nem vizsgáltunk ilyen elven mú. 

ra eg 4per f 


1E0GSTTO mm 


Online hibrid UPS 


ps 


9 állapot 


— — hálózatról 
— -r akkumulátor — $ramszűnet esetén 
§ : Ez — SODVABI 1000VAJg zt —— — 
12 EA Li 2 szé —— — 3. ábra 
Gyártó. Exióe APC APC MGE MGE 
Tas Pontrwzz ] SzatUPS7O0l ] SmatUPSTOXI] PSZT PisarEXID  ( ) egy megkerülő ág: az tehermentesíti ) ködő berendezést. Egy időben nap 
SSE. Predtgó égő za Me az akkumulátor utáni invertert, épp- ( divat volt a rezonáns mágneses 
kétszeres kODVETZÓJÚ Eme iterzkáíy ve mzain készertét kétszeres konverzőjű ( ) úgy. mint a készenléti UPS-ben (3. ) transzformátor; ezzel alakulhatot 
zén ao AGÉB zt J ] onine bypass) ) ábra). Int félvezetős az átkapcsolás, / ki az az elrendezés, amely szerin 
evez mevetetőség, TER TK 324 33k 43A azután jön egy újabb — már online — ) a vonali feszültség egy két bemene 
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verterüzem folyamatos, az elektro- 


ban vam a hálózat kimaradásakot 


indul, A ferrorezonáns transzformá; 
tarrul a hálózati zavaró tranziens fe. 
szültségeket lehet csillapítani, a bár 
a transzformátor mág torzítja a jel. 
alakot, ez általában nem ját serami 
nehézséggel a fogyasztói oldalon 
(s. ábra). 


tsmertelő, ez kís terhelési szinten a 
gyakorlatban. négyszögjelnek mu- 
tatkozott, amint az a 3. képen ís lát- 
szik. Előlapján négy LED informál 
minket a hálózat meglétéről, az ak 
kumulátoros üzermről, a túlterhelés. 
ról és az akkumulátorhíbáról, Gép. 


Ferro UPS — ] 


5. ábra 


Mindezek után nézzük meg — kis- 
sé önkényesen három kategóriába 
sorolva — az egyes szünetmentes 
tápegységeket. 


Ez az árra leginkább érzékeny vá- 
sárlók. kategóriája, ezért általában 
igénytelenebb. kialakítású  szűnet- 
mentesek tartoznak ide, amelyek 
csak egyetlen számítógép táplálására 
valók, Ezeknek a készülékeknek az 
inverterei négyszög vagy lépcsős jel- 


Ti csatlakozó, bal oldalon az adat- 
hálózat tülfeszültségvédője, jobb- 
oldalt lent a kimenetek 


alakot állítanak elő. Ennek a kate- 
£óriának a legkisebbike az MGE-től 
kapott MGE Pulsar EL2: mindössze 
220 VA terhelhetőségő, Ez egy szá- 
mitógépet bír, és nem ís igen többet, 
azaz a monitort már nem feltétlenül 
(pedig a belőle kijövő két kábel lát- 
tán azt gondolhatnánk, hogy egy a 
számítógépnek, egy meg a monitor- 
nak). Megvétele előtt mindenesetre 
ajánlatos gondosan áttanulmányoz- 
ni a rácsatlakoztatandó berendezé 
sek adattábláját A kijelzés egysze. 
rű, mindössze három LED-ből ál 
kimenet, akkumulátoros üzem és 
túlterhelés. Egyetlen gomb szolgál a 
kezelésére; a ki- és beknpcsoló. Ér- 
dekessége, hogy  nikkel-kadmium 
akkumulátort használ; álló alakú, 
méretét tekintve könyvespolcra il 
lik, (Ezt az akkufajtát célszerű időn- 
ként lemeríteni — erről azonban nem 
emlékezik meg a gépkönyv.) 
Teljesítmény szerint az APC két 
420 VA-cs példánya következik 
(mindkettőt a Smart Electronics 
hozta), Az egyik a Back Pro, a má- 
sik a Smar család tagja. A Back Pro 
420-as fvelt előlappal, fekete ház. 
ban feszít, egészen elegáns. Kíme- 
neni jelalakjára lépcsős színuszt ír az 


könyve inkább géplepedő, mivel 
A/3-as méretű lapokból áll, viszont 
soknyelvű, egészen pontosan 16 
nyeiven wan írva, köztük magyarul. 

A készülék hátoldalán van egy 
nem szünetmentes táplálású aljzat 
ez túlfeszültség-védelemrnel van el- 
látva, és a nyomtatót csatlakoztat 
bhatjuk rá, de ügyeljünk arra, hogy 
cz is korlátozott terhelhetőségű, egy 
nagyobb étvágyú  lézernyomtatót 
például már nem tud kiszolgálni. Az 
előlapon levő egyetlen kapcsolóval 
kapcsolhatjuk be és ki 

A line interaktív elven működő 
Smart előlapja szögletes formájú, 
kijelzése azonban megegyezik a 
Back Prónál leírtakkal, A hátlapon 
ugyanúgy megtalálható a csak vé- 
dett dugalj, de van a készüléken egy 
adatátyítel-védő aljzatpár is. A szá- 
mitógép ábrájával jelzett csatlako- 
zóba a számítógép és a szünetmen. 
tes közötti adatkábelt csatlakoztat 
hatjuk, az eddig a számítógépbe 
érkező vonalat pedig magához a 
szünetmentes tápforráshoz (4. kép, 
Ezzel megvédjük számítógépünket 
az adatátviteli vonalon érkező nem- 
kívánatos feszültségtüskéktől (tran- 
ziens feszültségektől). 

Ennek a kategóriának az MGE 
Pulsar ESS" típusa a negyedik tag- 
ja. A formája lapos, mint az EL2-é, 
de nagyobb, mint az. Fekete háza 
szinte észrevétlenül simulhat számí. 
tógépűnkhöz. A kimenetek itt már 
kapták két csatlakozóaljzatot, a ki. 
jelzés is részletezőbbé vált. A ko: 


kép. Vallatópadunk 


ínformál minket, az akkumulátor- 
cseréről és a hálózat meglétéről is 
hírt adva. Tartozik hozzá egy adat. 
hálózati szűrő, és az egész készülék 
távvezérelhető. 

A sort az APC Back UPS 500-asa 
zárja,  Szolgáltatásait tekintve ez 
még a legalsó kategóriába tartozik, 
hiszen egy főkapcsoló található raj 
ta — s abban egyetlen, a kimenő. 
feszültséget jelző világítódióda -. 
meg egy gomb, hogy leállíthassuk ) 
vele a figyelmeztető csipogást; iga- ! 
zán, sőt spártaian egyszerű. 

Látható, hogy ebben a kategóriá- 
ban szegényes a kijelzés, de az alap- 
dolgokról azért informálja a fel 
használót. Ezek a készülékek már ) 
— a legkisebbet kivéve — távvezérel 
hetők, s ez egyre mkább terjed, hí- 
szen az újabb Windows-változatok. 
ba beépítették a kezelését 


Középkategória: ! 
500 VA felett, 1000 VA-ig 


Ittás öt résztvevős a mezőny. Ebben 
és az efeletti kategóriában már ki 
telező a távvezérelhetőség, és vala. 
mennyi egységet el lehet indítani 
hálózat nélkül. 

Az Exide Powerware Prestige 
600-as a legkisebb (a többi Exide 
gyánmányúval együtt a BPS hozta a 
próbapadra; 5. kép), a maga 600 
VA-es terhelhetőségével. Felépíi 
sét tekintve kétszeres konverziójú 
online készülék; a család nagyobb 
tagjaiba bekerült megkerülővezeték 


akkumulátor viszont már csatlakoz 
tatható hozzá: ezzel megnövelhet. 
jük az áthidalási időt, persze úgy 
hogy a terhelhetőség marad 2.6 am 
Per. Állandóan forog benne eg 
vemtilátor, s ettől időnként elég eri 
sen zúg. Kellemes vonász, hogy a 

szinuszos — kimeneti feszültség 
teljesen független a bemenettől 
Külalakja szokatlan: a felirat egy ré. 
sze fekvő dobozt sejtet, de a LED- 
ek megjelöléseit inkább állított 
helyzetében olvashatjuk le róla. Ez 
már LED-sorral jelzi a terhelést 
(hálózati üzemben), és ugyanezzel a 
sorral az akkumulátor kapacitását 
akkumulátoros A kam. 
munikációs csatlakozó DSub alakú 
időben több 
számítógéphez — eltérő operációs 
rendszerűhöz is — külön-külön meg. 
jelennek az illeszkedő jelek 

700 VA-es teljesítménnyel két 
APC gyártmányú szünetmentes táp. 
forrást kaptunk. A két egység közöt 
az a lényeges különbség 
XLI változathoz külső 
ységek 15 kapcsolh; 
formációs anyag tíz csatlaki 
tó akkumulátorcsomagig adja mej 
az áthidalási időket. A I2 
időtartam tíz egység csatlakoztatá 
sával 13.5 órára növelhető, bár ek. 
kor megnő az újratöltési idő is: 36 
órányira. A szünetmentes tápegysé- 
gek előlapján az eddigi négy LED. 
et kiegészítették két függ. 
LED-sorral — ezek a terhelésről, il 
letve az akkumulátor töltöttségéről 


üzemben 


és 25 pólusú, és ei 


akkumulá 
Az in 
12: 


perces 


új LED-det: az 
územet jelzik 


kapcsol á 
akkumulátoros üzemre. Ez 


en jelal 


dathálózati zavarszús 
upán két LED 
7 


alsó vilk 
terhe 


kete színében pop 
ő. a MGE EXI0-es szürkésfi 
A külalak egyéb 


ben. 


rábbi három LED helyett itt már ör ! ebben nincsen benne. Kiegészítő ! tájékoztatják a felhasználót — és két lapja. hullám 
vi Ta ű 1000 VA telen jé - ST 

Gyártó sz (Best Power Technology Elsést APC uGE 

Tipus Fodress LÍ1O20 I ay 12 Smatt UPS t4g0RMI Pilsar ESVE! 

Faga 10 tnelmerakív na 10 nelnterakév Te mea 


függőleges horony határolja le a ke. 
zelőrészt. Ezen a készüléken már 
több LED-et találunk, szám szerint 
hatot, A felső négy — sort alkotván. 
a kapacitást vagy a terhelést jelzi, 
Ce ugyanezek adnak információt 
hiba esetén is: ilyenkor a mellettük ! 
levő ikonok jelzik a hiba okát 

fő. kép. A készülék belsejében line 
interaktív felépítésű áramkör dol: 
zik, automatikus megkerülőveze- ] 
tékkel. Ismertető dokumentuma kű- / 
lön hangsúlyozza a technológiát, az 

MGE többi készülékéhez azonban 


7. kép. 


ijelzés számokkal 


gyobb teljesítmények beépítése gon- 
dos szaktervezést kíván, felhasználó: 
ként ezt ne vállaljuk magunkra. § 
ehhez célszerű nem újságunk teszt. 
jére támaszkodni, hanem szakkeres. 
kedő ajánlatát kikérni, megjelölve, 
hogy ációról . van 
szó, továbbá mekkorák a szükséges 
áthidalási idők. A nagy egységek 
mozgatása nem igazán könnyű fel 


adat (a kisebbeket is megérzi az em. 
ber dereka). de a terhelésük sem lett 
volna egyszerű. 


A hat versenytárs közül először a 
Best Fortress LI1020-as típust mu. 
om be; ezt a Makrotrend bocsá 
totta rendelkezésünkre. Ennek a line 
interaktív rendszerű egységnek az 
előlapja igen informatív: egy szám; 
kijelzőt építettek bele, s arról az ak- 
kumulátor feszültségétől kezdve a 
illetve. kimenőfeszültsé. 


bemenő. 


gen át a terhelésig leolvashatók az ) 
adatok. Az adatkijelzést négy gomb 
és értelmesen felrajzolt ) 
kép). ] 
látorós üzemmódban az át. 


megfelel 


kombinációjával kérhetjük (7. 


Ólomsúlyúak, 


1000 VA felett tr - jásktk ha még hiba 
góniának hibaok kódját. A be 

írül. csak t (alsó és felső 

itt hűztük hi ási feszültséget, üzemmő. 


dokat) a kijelző segítségével és a 
megfelelő gombok nyomkodásával 
könnyen be lehet állítani I ralál 
tam egy hibát: az átkapcsolás hisz. 
terézise kicsiny, így sikerült olyan 
bemenőfeszültséget  beállítanom, 
amely körül ha 1-2 voltos volt az 
ingadozás, akkor oda-vissza kapc 
csolgatott 

A következő egység, a Robohard; 
waro-tól érkezett Elsist Lily 12 ki. 
csít furcsa adatokat ad meg: 1200 


VA terhelhetőséget, de ez wattban 
csupán 420. A többi egység szorzó- 


ja 0.6 és 0,7 között mozog, itt meg 
cz 035. A mérete sem igazolja iga 
zán az 1200 VA-t, de ezt — megfele. 
1ő induktív terhelések híján — sajnos 
nem tudtuk kimérni. Kimenetén ak: 
kumulátoros üzemben négyszögjel 
jelenik meg: hálózatra való csatla. 
koztatásakor érzékeny a fázishely 
zetre, s ha az nem megfelelő, akkor 
világít a hátlapján levő piros LED. 
Elég fordítva bedugnunk a villásdu: 
gót, és akkor megnyugszik; igazán 
Szokatlanul igényes. Mégis, hátlap- 
van odabíggyeszíve a csat 
lukozók háza, mintha púp lenne a 
masina hátán. Újratöltési ideje igen 
hosszú; a töltő tehát nem veszi 
igénybe az akkumulátort, de két, 
gyors egymásutánban jött áramszü; 
net igen könnyen térdre kényszeríti 
ezt a kapacitásszegény szűnetmen. 
tes tápforrást. Az ára viszont igazán 
alacsony 

Az APC is szerepel ebben a ka- 
tegóriában, Smart UPS 1400RMI tí- 
Pusával. Ez moduláris (tack-) szek- 
rénybe építhető kivitelű. Szolgálta. 
tásaiban hasonlít az APC Smart UPS 
700-hoz, de nagyobb teljesítményű 
és más az alakja is, hiszen lapos, 


A kommunikáció képezi 


nja életünk minden területét, 


létünk és kultúránk olopját, 


Az MGE 1400 VA-es példánya a 
Pulsar ESVI45: készenléti felépí. 
tésű belső, MGE megjelenésű kül- 
56. Hátul Ethemet adatátviteli 74. 
varszűrő tlálható, több blokkba 
szervezett, külön lekapcsolható alj. 
zatok társaságában. Ha tetszik, két 
külön kiszolgálót ís védhetünk vele. 
A felügyelőprogrammai programoz. 
ni lehet a lekapcsolás, valamint a 
visszakapcsolás. sorrendjét, illetve 
késleltetését. Az egység alkalmazza 
a korábban már ismertetett booster 
és fader (csillapítás — ottani nevén 
trim) technikát 

A tesztben szereplő Exide Net. 
UPS SE a sorozat 1500 VA-es 
tagja. Készenléti felépítésű tápfor. 
rás, kimeneti jelalakja szinuszos, Ki. 
menőcsatlakozói két csoportba szer- 
vezhetők, és így külön kapcsolhatók 
le, majd vissza, Elláthatja az adat 
átviteli szűrést, és külső akkumulá. 
toregységek is kapcsolhatók hozzá. 
Mindent tud tehát, amit a jobbak 
ebben a kategóriában tudnak. Hisz. 
) terézise nagy, Akkurulátoros üzem- 
ben jócskán (150 százalékosan) túl. 
terhelve sem zajongott, hanem lead 
ta az áramot, igaz, a névleges alatti 
feszültséggel. 

Utolsónak maradt, de nem utolsó 
a Liebert; ezt az SMP szállította 
szerkesztőségünkbe. A kétszeres 
konverziójú online egység áthidaló. 
( (bypass) vezetéket is tartalmaz, A 
berendezés háza egyszerre álló vagy 
Szekrénybe építhető. Előlapja gon 
dos mérnöki tervezésre vall, állóból 
fekvőbe forgatáskor az emblémát ís 
el lehet forgatni 

Szinuszos  kimenőjele 4 csatla- 
kozón jelenik meg; kezelőpanelje 
I kicsit mélyre süllyed az előlapba. 


A terhelést, illetve az akkumulájgy 
kapacitást LED-sor jelzi; 5 u tegy, 
nalógiából adódóan állandóan jár , 
hűtőventílátora, Külső akkunuláu 
fok csatlakoztathatók hozzá, ugyan 
úgy, ahogyan az MGE  Pulur 
EXI0-hez. 


A tesztet és a munkát ezzel be 
végeztük, következhet a kikap 
csol(ódjás — s n szünetmentes táp 
forrásokat éppen azért alkalmazzuk 
hogy cz ne a hálózat kénye-kedve 
szerint történjék meg. hanem csak 
akkor, amikor mi akarjuk. Ismét fel, 
hívom a szünetmentes tápegységet 
vásárolni szándékozók figyelmét 
nemcsak a teljesítmény, hanem az 
áthidalási idő is lényeges paraméter 
Továbbá fontos tudnunk, hogy vé 
dendő berendezéseink milyen jel 
alakot igényelnek. 

Ha már megvettük készülékünket 
igyekezzünk úgy elhelyezni, hogy 
könnyen szellőzhessék, mert a sz 
netmenteseknek a tűlmelegedés a 
legnagyobb ellenségük. A hosszabb 
ideje szünetméntes — tápforrásokat 
használóknak pedig lélekben fel kell 
készülniük arra, hogy akkumuláro. 
ruk előbb-utóbb cserére szorul, Az 
elekironika sokáig bírja, ha nem 
melegszik túl, de az akkumulátorok 
egy idő után mindenképp megadják 
magukat. Ezt alacsonyabb üzemi 
hőmérséklettel, ritka utántöltéssel 
odázhatjuk el, és azzal, hogy akku. 
mulátoros üzemben nem haszná 
1unk teljés terhelést. 

Szűnetmentes hálózatot kívánok 
mindenkinek! 


Krizsán György 


Mi a jövő mindennapjaihoz tartozó 


kapcsolatot kínáljuk. Önnek 


a XXI. század küszöbén. 
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DataNet ) 


CN530 notebook 


HDD, 24x CD-ROM 
TFTLCD 
akkumulátor, hondtáska 


P-ZZIMMX CPT 
SAI6-komp. 


$2 MB RAM. 144 MB FDD.4.2G 
ekárya, sztereó speaker. 2 MB SVGA kártya, 12.1 
PCMCIA bővítőhely. IR port, L4-le 


Pazar felszereltség 


Keresse a DAEWOO viszonteladóknál! 
Információ: 252-5010, 252-3071, 252-8644 
Weblap:www.daewooel.hu H 


PC-HÁLÓZATÁT 
BÍZZA 
MÉRNÖKEINKRE! 


ÁTALÁNYDÍJAS HAVI 
KARBANTARTÁSOK 


www.support.hu 


Support Team Kft. 
Tel/fax: (1)269.2233 


iakárdábe 
- Szoftverfejtesztőket (CSO. programozáj 
- DSP fejlesztő mernák 
c Techical eriter 
HaÖn 
 azoretné, hogy munkáját enyazílag m ellemerjét év 
szeretné Magyarországra megnalini a boldogulását, áz] 
- mem szerelne egy nagy gépezet kun fogadkereke tenni és 


- angol nyelven képes 4 kommandácsóra, valamin 


-hálözátmenedemment szatteer fefleuzszben mig 


tapasztalatra szerte, 
kérjük, küldje el önéletrajzát a ITZOSKI-a taszári 


vagy írjam s következő címen. j) 


Crmilroskez Develegeaeti KÉL info e support.hu [4 
1101 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3. § 
BME gr épalet 12 ! CELNIS Certified, 
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Ideális védelem a 
kisvállalkozások 
hálózati 
rendszereihez 


NAGYTELJESÍTMÉNYŰ RENDSZEREK 


7200-as sorozat 30-40-6OKVA 
7400-as sorozat 80-120-200-300-400KVA 


Kritikus feladatokat ellátó nagyteljesítméd 
nyű fogyasztók, ipari, hálózati berendezés. 
csoportok áramellátására. 


SMP Kft. 1139 Budapest, Fiastyúk u. 71 
Tel: 350-0464, 350-0218 
Fax: 350-0463 tt 


Cégünk, az ONLINE Informatikai Rt. [/ V1 
kereskedelmi bankok számlavezető 
rendszereinek fejlesztésével és I 
üzemeltetésével foglalkozik. energikus 
VILLAMOSMÉRNŐKÖK, angol, vagy német nyelvtudással rendelkező 
INFORMATIKUSOK, 38 Sata üssék 
PROGRAMOZÓK, ro jzókz 
PROGRAMTERVEZŐK, MS Visual C-t vagy VisualBasic, 
KÖZGAZDÁSZOK Java vagy C4-4, 


jelentkezését várjuk az alábbi InterDev vagy FrontPage gyakorlattal. 
munkakörök betöltésére: szoftvergazda, a EZ 
vezető programozó, programozó tervezés — fejlesztés 


doökumentátor, oktató, adaptor, — fejlődési lehetőség — 
konzulens. A szakmai önéletrajzokat — jó közösség — 5 


erre a címre kérjük küldeni; versenyképes jövedelem — 
1032 Budapest, Vályog u. 3. 
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ISO 9002 


minősítéssel gyártjuk ! 

és szervizeljük 

számítógépeinket, 

melyek a Microsoft által kidolgozott 


PC97-es szabványnak is 
megfelelnek, ezáltal 
W95, WNT és W98 kompatibilisek. 


GYŐZZÜK A VERSENYT! 


EIKVENTA 


H-1067 Budapest. Podmaniczíy 37. / 1399 Bp. Pf.: 707. 
Telefon: (36-1) 269-S262 Fax. 663-1436, 312-s824 
E-maák kventa magl spext hu 
Hewlett-Packard, Canon és EPSON nyomtatók 
kellékek és kiegészítők teljes választékával várjuk! 
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Intel Celeron"M 300MHz processzorral 


Aktuális árlistánk PDF formátumban Jetölthető 
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Címünk: 1137 Budapest, 


"Technológiai oldalon vártiató az 8XGÁ. 
kijelzők elterjedése, ezők I280-t024 
képpontos felbontást kinálnak, AZ is 


Ken kettőre, a VESA- és a Compag fé: 
lére, Mindazonáltal az asztali LCD-k 


tel és a PictureTel: a két cég kő. 
7ös dísztribúsiós és termékejjesztási 
egyezményt kótött, hogy elősegítsék 
a giobálls audiomdeó együttműködés 
elterjesztését, A szerződés segíthet 
a PictureTelnek, hogy népszerű, de 
egyedi technológiára alapozott videg- 
rendszerét megnyissa a PC alapú 
együttműködési eszközők — alkalma- 
zásmegosztás, valós idejű videó, mul- 
tcasting — előtt. Cserébe az Intel meg- 
tanulhatja a PictureTeltől, hogyan kell 
konterenciaszobás rendszereket köz- 
Vetlenül eladni a. nagyvállalatoknak. 
Része az egyezménynek a közös fej. 
lesztés, amelynek eredményeképpen 
2000-re egységes hardverplatlormmai 
jelentkezhet a két cég, 


Megveszi a MIPS Technology 
H- 
rocesszortechnológiájának a 
cencét az NEC és a Toshiba, A lé- 
Dés arra enged következtetni, hogy a 
"agy japán lapkagyártók tényes jóvét 
lósnak a webtévéknek, az intemetes 
eszközöknek és az alacsony fogyasz- 
tású számítástechnikai eszközöknek. 
A két japán vállalat a MIPS. még ki 
bocsátás előtt álló 64 biles ISO 
Processzormagjának, a Rubynek a I 
Cencát veszi meg. Mind a Toshiba, 
mind az NEC gyárt már MIPS lapká- 
kat, korábbi köencegyezményok alap. 
Ján, mi tőbb, az összes legyártott 
MiPS-tapkának több. mint. felét. az 
NEC állította elő. A mostani boenová: 
Sártás annak a jele, hogy biznak az 
architektúrában, grósítottó meg a To- 
Shiba egyik vazétője. Jól jón az úztot a 


ALKALMAZÁS 


Információs rendszer kiépítése banki vezetők számára 


Helyes adatok, 


összhangban egymással 


Az ABN Amro Bank löbbéves informatikai projektet vált valóra, olyat, amelynek több ré. 
mányt lehetne írni. Érdemes közülük részletesen megismerkedni a vezetői infon 
vel, mert az jól példázza, hogy az alapos előkészítés és a kezdetben meghozott s 


megkönnyíthetik a későbbi munkát. 


AR: ABN Amro (Magyar) Bank 
ámít a hazai ( 
li cskedelmi bankok között; 


a világ 14, legn: 
c hazai leányváll 
vatizáció részeként, 


yobb bankjának 


megvette a Magyar Hitel Bankot ! 


(MHB); ma már vagy 100 fiókja, 
több mint 30 ezer vállalati, valamint 
közel 200 ezer lakossági ügyfele / 
van, A holland bank nem kis tőkét 
fektetett 4 megvásárolt MHB-ba, 
így ott ís megindulhatott az addig a / 
pénzhiány gátolta informatikai kor 
szerűsítés. 

Az átvételkor igen sokszínűnek 
bizonyult az. MHB 
rendszere; ez nem egyedi jellegze: 
tesség volt, hanem a magyar bank. 
rendszer kialakulásának és fejlődé. 
sének sajátossága. 1987-ben, a két 
szintű bankrendszer létrehozásakor 
az újonnan alakított kereskedelmi 
bankok — köztűk az MHB — a Ma- 
gyar Nemzeti Bank rendszereit örö- 
költék, s azokat később az újabb 
áltatások (lakossági számlave. 


informatikai 


műveletek) bevezetésekor 
rohamtempóban . kellett 
vagy kiegészíteni. Ilyen körülmé 
nyek közt nem volt esély az e! 
ges informatikai rendszer kiépíté 
re. hiszen mindig csak a 
feladatok elvégzésére volt erőfor- 
rás. Ei ró, nehezen ke. 
zelhető, 
lett az eredménye. 

Egyértelmű volt. hogy az ABN 
Amro m lenésével új informati 


bővíteni 


szerte: 


alig áttekinthető struktúra 


kai stratégiát kell nű. Erre 
egyébként szükség volt a másik, az 
ABN Amro oldaláról ís. A holland 


bank több országban ís használja 


a maga igényei szerint alakított, 
Score nevezetű rendszert, ám az 
MHB megvásárlásával a magyar 


leányvállalat tüllépett azon a szinten 
és méreten, ahol a Score-t még ha 
konyan lehet alkalmazni. Rándásul 
az MHB kiterjedt lakossági szolgál: 
tatásokat kínált, amelyeket meg is 
akartak tartani; ezek támogat 
Score kevéssé volt alkalmi 
azután . elhatározták, hogy 
rendszert hoznak létre, amely össze; 
fogja a két, korábban önálló, 1997 
végén pedig hivatalosan is összegl: 
vadt bankot és a lakossági meg a 
vállalati üzletágat. Ennek az egysé- 
gességnek az informatikában is meg 
kelleti mutatkoznia. 


Rendszerek 
és adatbázisok 


A. munka több szálon indult el. Az 
egyik legelső és legfőbb feladatként ) 
tűzték ki a napi operatív. munkát ] 
támogató számlakozelő-tranzakciós 
rendszerek számának csökkentését; 
ennek az az egyik módja, hogy 


Emiatt 
olyan 


a szűkebb 
mokból 


funkcionalítású prog; 


szerekbe 


És a vállalati szoftverre igyekeznek 


összpontosítani a jövőbeni operatív 
rendszereket 

Ezzel párhuzamosan megkezdték 
egy központi adatbázis (Central 
Database, CDB) kiépítését: ez egy 
Oracle 8 alapokon nyugvó nagy re 
lációs adatbázis, ebbe töltik le a 
pi tranzakciókat a napi műveleteket 
kiszolgáló rendszerekből. (A CDB 
csírája egyébként már az egyesülés 
előtt megvolt a magyar ABN Am: 
róban.) Ezekkel az adatokkal felvér 
tezve a CDB kiszolgálja a külső je 
lentésadást és a belső vezetői infor: 
máűciós rendszert, Ily módon a CDB 
elszíge 


na. 


li az adi 


latfeldöl. 
ozó rendszerektől, és ez több előny 
nyel ís jár 

Az adatfeldolgozó rendszerek bár. 
mikor szabadon cserélhetők, újab- 
bak illeszthetők be, a funkcionalitá: 
sok átvihetők egyikből a másikba, 
amíg az általuk végzett tranzakciók 
megtalálják a helyüket az adatbázis: 
ban. Az ebből az 
lálkozó" alkalmazások mindig zá. 
vartalanul működhetnek: nem kell 
folyton új csatolókat írni hozzájuk, 
ha a tranzakciós rendszerekben va. 
lami megváltozik. 

Még egy módon összekapcsolják 
a különféle tranzakciós rendsze 
ket: közös kezelőfelületet ültetnek 
rájuk a közvetlenül az ügyfelekkel 
kapcsolatban álló munkatársak szá 
mára. Ezt a héjprogramot Hunga- 


-elemző rendszereket az a 


rbázisból ,táp- 


költs 


Alapoktól építve 


időkben 


kezdemé 


leten ís új lehetőségeket kínált, 
víthető, minden felmerülő igén: 
kielégítő MIS-t 

teni. Ehhez adva vol köz 
is: már az MHB dt. olyat 
Oracle reket, amelyekkel 
rehozható egy ilyen infor 
mációs zer. Ugyancsak Ör 


s Dis 

rel) tám c lek 

ket, a jelentéseket pedig az Ab 

Cus nevű szoftverrel vé 

a CDB-ből nyerik ada 

csak az MIS. 
Amikor mej 


fejl 


gatták az ad 


kat, akái 


született a dönté 
zetői információs rendszer kiépi 
téséről, létrehozzák az MIS projek: 
tet, és Szdyok tlonát tették meg a ve 
A célt egy bizottság, 


tetőjévé 


zték: ezek 


k mi 
m az alapj; 
Már sz elsé 


ALKALMAZÁS 


CDB feltöltésével. A CDB és az 
MIS fejlesztése kölcsönösen hatott 

z ndatbázis tervezésé 
mbe v 
információs ren 


És termékjövedelmezőséget. 


egymásra; 


hették a vezetői / 
r az 


yei 


nak, janvártól számolják az ügyfél; 


Oracle minden szinten 


] szintig összesíten a továbbfeldolgo: 
zott információkat tárol, mivel ilye. 
nekre van rendszeresen és előre: 

) láthatóan szükség, Ezek könnyebb, 

! egyszerűbb elérésére a bank állandó 


kész információkra 


Abból 


Jelentéskészítés ís a CDB 


Igazából nincs szükség másodpercre ( 


(e nem adódott konflik. 
tus, hogy az ad hoc lekérdezés és a 


adatait 
idjében 
jőbbre 
n kerül 


n. mert 


MIS pedig folyamatosan ellenőriz ( A rendszer a következőképpen épül ) jelentéseket definiál, és ezekkel tá- ! használja. Bár a bank értékn 
hete. he CDB-ben a tényleges ) fel: a döntéstámogatáshoz relációs ) mogatja a döntéshozást. Persze a ) a kötelező jelentésszolgálat el 
helyzetnek megfelelő adatok szere- ) adatbázison alapuló többdimenziós ) felhasználók új, a szokásostól elté- ) való, mint az MIS, egyik sem 
elnek-e. Hosszú ideig az MIS pno- ( adatbázis kell. Ennek az Oracle Ex- / rő jelentéseket, grafikonokat ís al. ! hátrányba, már csak azért sem 

kt : CDB legnagyobb fel- ) press Server a motorja ez szolgálja ) kothatnak, az MIS jóval nagyobb részletesség; 


a. és ahogy halad előre a 


ki a kétfajta lekérdezőrendszert. 


az ] Ha a felhasználó olyan adatra kí- ) gel kéri az adatokat. 


r kiépítése, újabb és újabb ) Orucie Financial Analyzert (az MIS ) váncsi, amelyik nem található meg ] jó, hogy a jelentések és a vezetői ki- 

ciók beépítését kérik a CDB / lelkét és fő lekérdezőeszközét), va. ebben a többdímenziós adatbázis: ! mutatások. ugyanubból az. adatfor. 

tórtől. Természetesen a CDB / lamint alkalmanként az Oracle Ex- ! ban (azaz rendszeresen nem szüksé- ! rásból készülnek, mert így szink. 

5 hatással van az MIS alakulására, ) press Analyzert. A weben át is lehet ( ges), akkor a relációs adatbázisra ! ronban lehetnek egymással. Ha a je 
hiszen amíg a trinzakciós rendsze- ) adatokat lekérdezni: ehhez az ügy- ! épülő, tehát részletesebb adatokból ) lentéseket nem a CDB-re, hanem az 
kból nem k k be a megfelelő ) fél oldalán nem kell n ) építkező Oracle Discovererhez kell ( egyedi tranzakciós rendszerekre tá, 

datok a közponri adatbázisba, ad- ! szabványos böngésző. fordulnia. A többdimenziós adatbá- ! maszkodva készítenék el, nem le 


Ez 


mivel a bankban igen ni 


i információs rendszer a többdimenziós adatbázi. 


Most a 


adat keletkezik — csak egy bizon. 


hanem egy olyan téma, 


s — ) zist egyébként napjában egyszer, éj- ) hetne garantálni, hogy a különböző 
egű ( szaka töltik fel a CDB-ből, mivel ! úton elkészült . jelentések 
yos ! a vezetői információs rendszerben ! végeredményt mutassanak. 


melyet ilyen koncentráltan csak 


Hannoverben talál. 


Információ- és kommunikációtechnika 


Ami a világon újdonságot 


Fejlesztés, szerke: 


egyre intelligensebben, egyre függetlenebb 
jelent, azt mind láthatja a CeBIT-en 


www.cebit.de 


Számítástechnika Mindent tudni akar az innovatív 


Számitástechnikoi hálózatok technikáról, legújabb trendekról és az 


Katosztt GET BTS. gjényekkar tired segellásásttt 


zeti- és rendszertervezés, gyértás 
s. végi Akkor döntsön a CEBIT 99 mellett, ohol 


Szeftverek, tanácsadás, szolgáltatások 


CeBIT99 


See IT first! 


60 országból érkezett 7000 kiallító 
Távközlés 


mutatja be Önnek a teljes infermárió. 


Iroda-automatizálás 


Sonk- és fokarékpénztártodhatka — / 4 koramunikációtechaikal vlogpiadi 


Kártyatechnika, biztonságtochnika kínálatot, én számos világpremiernek 


iradós 


Kutatás és redknológi b tanúja lehet. 


Hannover 
1999. március 18-24. 


World Business Fair 
Iroda automatizálás 
Információ technológia 
Telekommunikáció 


See IT all! 


tzam 


A bankon bolül több száz folhus. 
nálója lesz a vezetői informági,, 
rendszerek, köztük a fiókvezeiők 
a céges kapcsolattartók és per, 
a felső vezetők, (A távoli fiókokha 
másolással juttatják el a többdímen 
ziós udutbázis egy-egy példán 
mert az adathálózat a tranzakció 
forgalom mellett egyelőre nem ter 
helherő még ilyen jellegű lekérde 


zésekkel ís.) A tervek szerint nem 
m 


ndenki érheti majd el az MIS tej 
jes. funkcionalitását, hiszen soka 
lesznek olyanok a felhasználók kb. 
zött (fiókvezetők vagy vállalati kap 
csolattartók); akiknek a célorjentál 
munkájához erre nincsen szükség 
Nekik célszerű az MIS-en belül 
szabványos jelentéseket készíteni 
azok tartalmazzák a számukra való, 
ban szükséges információkat, de csak, 
annyit, s nem többet. Csak ezekkel 
jelentésekkel kell megismerked. 
niúk, így könnyebben használatb. 
vehetik a rendszert. Van ennek még 
egy haszna: ezek az előre definiált 
jelentések intranetes technológiával 
is elérhetővé tehetők, nem kell ezz. 
terhelni a hálózatot. A külcsfelhasz. 
nálók — például a tervezéssel vagy a 
kontrollinggal foglalkozók — persz. 
a szoftver teljes funkcionalitását 
kiaknázhatják, 


Mit hoz a jövő? 


Az MIS projekt második fázisán 
befejeződésével, a harmadik sza 
kaszban jön sorra az eszköz-forrás 
gazdálkodási bizottság (ALCO), v 
lamint a treasury munkáját segító 
lejárati és átárazási számítások tá. 
A következő lépcsőben 
formációkkal 


mogatása. 
az MIS részletes ii 
szolgál majd a költs 
a költségallokációkhoz alapul szol: 
gáló ráfordításokról; az ehhez szük 
s adatok (közvetett módon) egy 
SAP R/3 rendszerből jönnek maj 
Ebben a negyedik lépcsőben épül 
nek be az MIS-be bizonyos statisz 
tikai jellegű mérőszámok, pél 
a szerződések vagy 


mennyisége; ez a szán 
kos bankban fontos összehi 
elemzésekre ad módot. A negyedik 
befejezése. szinte. mérföldk 
kkorlarilag minden informá: 


2 a napi működésről, 
rájuk támaszkodva megalapozoti 
lehét majd döntéseket hozni. 


Ehhez kapcsolódik az ötödik sza 
kasz: az a pénzügyi tervezési és 
jelzéseket egyszerűsíti le 
bek mellett a tervezett és 
pénzügyi helyzet összehasonlít 
mű lesz, ha 
könyvek készítésével, illetve a 
gebbi adatok elérhetővé 
Végül a hatodik szakasz 


típusú forg; 


a bank 


kockázatelemzéssel, a risk mana; 
menttel foglalkozik majd. ,.Ma 
az álmaink netovábbja; az első 


ikasz. alapján. azonban sok má 


elemzésre és számításra ís mód n; 
lik - mondta Sulyok Mona — a net 
jelenérték számítására, a svalue 91 
Tiske számításokra és egyes tőkcdl 


Tokálási technikákra. 
A felhasználók azonban mát 
nek megvalósulta előt ís élvezhetik 
az új vezetői információs rendsz 
legfőbb. adományait; ezek Sulyok 
Hona szerint abban foglalhatók 
e. hogy az MIS olyan összetett 
kifinomult döntés-előkészítő. infor 
mációkkal szolgál majd, amelyek 
ten bizonyosan helyes minden adat 
és teljes összhangban van a banik 
többi adatával 


Schopp Attíla 


SZAKMAPOLITIKA 


Az software-ek minőségirül 


Ez az Írás nem a Microxoftról szól 
A cím és e kijelentés közelsége, e 
műben való együttes előfordulásuk 
az olvasóban eleve bizonyos sejté 
seket támaszt. Kérem az Olvasót, 
hogy ezúttal ezt a xejtést vésse ki 
magából. 

Megkísérlem, hogy tárgyilagos, 
sőt szinte tudományosan pontos le. 
gyek, holott ez ebben a mófajban 

(a publicisztikában) nem követel- 
mény, még hibának ís tekinthető. 

Egyébként pedíg e lap. hasábjain 

talán. közhelynek. számító dolgak- 

ról lesz Szó, 

Amint már többször leírtuk, a mi- 
nőség precíz meghatározása: , Áru 

gy szolgáltatás meghatározott kö- 
vetelményrendszernek való megfele- 
lése, illetve ennek szintje." Ebből 
bogy ugyan- 
féle (sokféle) 
minősége lehet. Ugyanilyen közvet- 
len folyomány, hogy amennyiben a 
követelményrendszert nem, határoz- 
zuk meg, nem beszélhetünk minő- 
ségról, legföljebb szubjektív módon 
véleményt nyilvánítunk a szóban for- 
26 valamiről. 

S ezt is többször és többen leírtuk 
már: az ISO 900x minősítés nem azt 
tanúsítja, hogy az adott cég terméke 
jó, hanem azt, hogy egyfajta szem- 
pontrendszer szerint az adott cég 
képes elérni a maga által felállított 
minőségi célokat. Azt tehát, hogy 
a cég egyáltalán megfogalmazott 
ilyen célokat, és az adott szempont- 
rendszerben mindent meg is tett az 


elérésükért, Egyébként nem csupán 
150 900£ szerinti szempontrepdsze- 
rek léteznek, ez csak az egyik közís- 
mert, elfogadott és szabványos. 

Az ISO 9005. minősítésű cégek 
termékei nagyon jól megfelelnek a 
gyártói minőségnek. Ha tehát a cég 
úgy találja, hogy büdös vajat szeret- 
ne előállítani, az a vaj a független 
szervezet által (mellesleg nem kis 
Pénzért...) legalább évente ellenőr- 
zönt és jól működő ügyrend jóvoltá- 
ból egyenletesen, a gyártási daku- 
mentációban. meghatározott módon 
És mértékben büdös is lesz. Ha a 
cégnek sikerül a büdös vaj fogyasz- 
tását kellőképpen népszerűvé ten- 
nic, akkor még piaci sikert ís elér- 
het. (Nem tudom, hogy a hatékony 
marketing megvalósítása szerepel-e 
az ISO 900x szempontrendszerében. 
Azt sejtem, hogy az előirányzatok 
szerint léteznie kell valamiféle mar- 
ketingszervezetnek, de hogy egy 
minőségbiztosítási rendszer hogyan 
vélhetné garantáltnak e szervezet 
hatékonyságát, arról halvány fogal- 
am sincs...) 

Általános felhasználói vélekedés 
szerint minden szoftver vacak. (A 
szerző a felhasználók körében 
közkeletűbb szót írt ide, és annak 
egyik jellemzője kétségtelenül kö- 
zelebb áll a példaként felhozott bű- 
dös vajhoz, de-mi úgy gondoltuk, 
hogy az ilyesmihez nem szolgálunk 
papírral, — A szerk.) Most már elég 
jól tudhatjuk, hogy a felhasználói 
minőségnek a világon semmi köze 


a gyártói minőséghez — ez csak az 
előbbi sommás megállapítás más- 
fajta megfogalmazása! 

Enől még árnyulhatjuk a tapasz- 
talt felhasználók. vélekedését — ha 
mind a szoftver", mind a vacak" 
fogalmát védhető és pontos megha- 
tározással támasztjuk alá. Szoftveren 
ezóttal a végfelhasználónak szánt 
PC-s programegyüttes (rermék) va, 
lamely adott szolgáltatáscsaportot 
megvalósító ri énjük, nem jó 
minőségű pedig az (hogy a jelentés- 
beli bizonytalanságot végleg leszű 
kítsükj, ami a megfogalmazott kő- 
vetelményrendszermek . valamilyen 
mértéket alulmúlóan nem felel meg, 

Végfelhasználónak szánt szoftver 
az (ügyfél) operációsrendszer-ter- 
mék, az összes irodai integrált 
alkalmazáscsomag valamennyi ré- 
sze, a grafikus és műszaki Szoftver 
termékek. a vidd és ejtsd alkalma. 
zásfejlesztő környezetek, legyenek 
valamely előbbi termék részei vagy 
nálló piaci objektumok, valamint 
az előbbiekben létrehozott egyedi 
vagy többé-kevésbé kereskedelmi 
alkalmazások. 

Amikor a PC-k képességei még 
erősen korlátosak voltak a felhasz- 
nálók. fiziológiai tulajdonságaihoz 
képest, akkor a szoftverek minősé- 
gét az igényelt memória és hártértár 
mérete, valamint a futási sebesség 
alapján ítélték meg, Már csak azért 
15, mert ekkortájt a felhasználók jel- 
lemzően értettek valamennyire ma- 
sához a géphez és a szoftverekhez. 


Ez a fajta megítélés mára olyan 
mértékben elavult, hogy hibának 
számít. Éneimeten szócséplés fel. 


róni egy szoftverterméknek, hogy ) 


100-400 megabájt helyet foglal el. 
amikor a legkisebb kapható merev 
lemeznek ís 4-$-szörte nagyobb en. 


nél a kapacitása. Fölösleges sirán- / 


kozni azon, hogy egy szoftver 32 
megabájt RAM-ot igényel, amikor 
64 megabájt memória ára ötöde-he. 
tede az egész PC-ének. (Azon lehet 
keseregni, hogy három éve, nehéz 


ramok számára cz többéket 

( köttező ís. Ma már képvei 
mulláról újraírni az 
mert nagyon nehéz a 
eladni, amely előre dekiaráltan tel 
jesen kisajátítja a gépet 


rendszer, 
an programot 


A 


vel) felh: 
zők miztt mix 
az egymásra mus 


pénzekén megszerzett 75 megaher- ) g 


1zcs Pentiumunk ma fabatkát sem 
Ér, de ennek kevés köze van a szoft 
verminőséghez ) 

Ma a szoftverek minőségéi 2 
megvalósított szolgáltatások miben 
léte, száma, a megvalósítás módja. 
színvonala és a megbízhatóság sze 
rint érdemes megítélni. Sebesség 
helyett pedig a válaszkészségnek 
nevezhető elvont tulajdonsághalmaz 
lehet tövábbi szempont. (Már csak 
azért is, mert a mai futtatási környe- 
zetekben nincs értelműk a kiusszi. 
kus sebességteszteknek.) 

Vajon képesek-e a fejlesztők be- 
folyásolni ezt az újfajta minőséget 
meghatározó ősszes tényezőt? 

Nos, nem, vagy legalábbis nem 
teljes mértékben. Nem csak a Javá. 
bán írt alkalmazások függnek lénye 
gesen a futtatókörnyezettől. Kivétel 
nélkül minden fejlesztőkörnyezet 
kínál olyan szolgáltatásokat, ame. 
Iyeket futásidőben lehet igénybe 
Vennú, a windowsos (és javás) prog; 


Warcom. Borland (bocs, Iuprise 
( davaBezns, IBM San F 
] fögy 
tárak tökéletesen hil 
( a felelő 
nyílt 


ny-, asztály-. 


a iassan 
kömponen: 
megy 


súlyos kén 


gépeken e 
fotnak: a 
nek ís 
sokat alkot 

( bé tudnak 

( dekii őket 


döntéstámogató 
rendszerekkel teljes 
képet kap. 


Az Ön vállalatánál számos informatika r 
operatív munkát. Döntéshazóként 
munkatársaként Ön gyakran igényű a 


kereskedelmi vagy ügyfélnyilvántartó 


rugalmas, együttes elemzését, és sokszor dolgoz ki átfogó 


A Orade kontrolng- és vezetői információs rendszeret számára rem ai 


rendszer 


vagy a kontrolling 


különböző 


rendszerekben k 


az alaprendszerek sokszínűsége! Legyen szó áz Oracle, SAP, infosys, 


Scala, MFG-PRO vagy szjt fejlesztésű válalat 


rendszerek akár egyidejű jelenlétéről, az 


ardöntéstámogató szoftverek piacán vezető szerepet betáltó Orade 


Discovérér, Expréss vagy Data Mart Suit 


vállalatírányítási szoftverek technológiája az ügymenet 


munkáját támogátja, addig mi a szoftver-eszközéinkre alapo; 


te segítségével. Ne feledje amíg a 


megoldásokkal az Ön szakértelmét bővitjúk ki. A történetleg kialakult 
informatikai rendszerek üzleti értéke nagyságrendekkel növelhető, ha Ör 
megbízható, gyors döntésekre képes. 

Oráde Hungary, 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19. telefon: 224-1700, Ji 


fac 214-0070, hitpzMwworáde hú 


ORACLE ! 
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Egy rendszer pontosan olyan. 


Egyszerűen menedzselhető, csúcs- 
minőségű hálózati elemek a HP-től. 


BH PUBLICI 


EGLETTS 
2 Ezé 


HP ProCurve 8000M (J4110) 
Nagy hat kkel felszerelhető gerinchálózati cut " 
EN a jak. VLAN-ok felépi aj 


edzsélhető sw 


ors, mint a leglassabb eleme 


A HP most a legmodernebb hálózati eszközeit kínálja 
hi v Önnek, melyek a csúcsminőségű LH3 szerverrel 
együtt gondoskodnak arról, hogy a rendszer valóban szédületes 
sebességgel száguldjon. Ezek a HUB és SWITCH elemek gyorsak, 


megbízhatóak és mindazt a kompromisszumok nélküli minőséget 


Miért hagyná, hogy egyetlen nem odaillő hálózati eszköz 


visszafogja az egész számítógépes rendszer száguldását? 


nyújtják, mint a többi, jól ismert HP termék. Egyszerűen menedzselhetők, 


akár távolról is, így jelentősen megkönnyítik a rendszer 
z szam felügyeletét. 


Ha a hálózati eszközök terén is a HP-t választja, Ön egy tökéletes összhang- 


ban működő, nagysebességű, homogén rendszer tulajdonosa lesz. 


IP ProCurve 1600M (J4120A) 


hatékonyságú Gigabit Ethernet uplinkkel fels; 
9h layer 3 switch, Tagja a HP Proactíve 
ésére ís alkalmas az IEEE 802.19 s 
ig UTP pórttal rendelkező menedzselhető switch, amely rendelkezik egy 
lottal ís, 


gerinchálózati. cut 


(a meGrarrorr icérer] 


HP NetServer LH3 


Intel" Pent 
MH. inti 


Integrált 
Manage X. 


A. Lotus Notes ügyfél, valamint a 
Domino kisz Release 5 (R5) 
második nyilvános bétu-változa 
nak meggyőző új jellemzői segíte- 
nek eloszlatni a tévhitet, miszerint a 
Lon oportszoftver volna. 
Az intemetszabványokkal kiegészí- 
tett Notcs-ügyfél immár Domino ki. 
álóval, vagy akár mélküle is 
tálható. Hasonlóképpen utóbbi 
a Noteson kívül más űj 
gyüűttműköxtik 

A Notes és a Domino 5-ös változa, 


kkel ís ] 


Notes R5 


T ta. valamint a Designer fejlesztőesz 
) köz a régiek mellet néhány új ve. 
) rélytárssal ís szembeállítja a Lotust. 

Vannak olyan területek — például az 
Í LDAP protokoll támogatása —, aze. 
lyeken a Lotus követni igyekszik 
versenytársaít, hiszen a Microsoft 
vagy a Netscape ügyfelei már ren. 
delkeznek ezzel a jellemzővel. 

Az új bétn-verzió integrált kere. 
sési képességekkel vértezte fel a 
yfelet, így a végfelhasz- 
helyben, a weben és a Do- 


mino-adatbázisokban tárolt informá. 
j ciók között ís kutakodhatnak. Ezek 
a lehetőségek feladják a labdát a ri 
válisoknak, többek közt a Microsoft 
Exchange-nek és az Outlooknak. 
Az Exchange-re nehezedő nyomás 
fokozódik azáltal, hogy a Domino 
R5 támogatja az  intemetszabvá- 
nyokat, A Domino webszerverként 
Vagy akár alkalmazáskiszolgálóként 
is ringbe szállhat — webes kapcso- 
lattartási lehetőségeinek, illetve ma- 
gát a háttérrendszerekhez kapcsoló 


csoportszoftver 


funkcióinak köszönhetően, Ezáltal 
összemérheti erejét a Microsoft, az 
Oracle, a Netscape termékével vagy 
akár az IBM WebSphere Applica. 
tion Serverével, hogy csak néhányat 
említsünk a vetélytársak közül, 
Hasonlók. mondhatók el a Lotus 
Designer R5-ről s, A benne helyet 
kapott fejlesztőeszközök . támogat. 
ják a weboldaltervezést, a kereteket, 
a Javát, a JavaScriptet és a Lotus- 
Scriptet. A Designerrel a fejlesztők 
olyan. webalkalmazásokat  hozhat- 


. Új csapat 
. Magyarországon 


Hall-Mark 45 év szakmai tapasztalatával érkezett Magyarország- 


ra. Budapesti képviseletünk az IBM üzleti partnereként az AS/400 és RS/6000 


középkategóriájú számítógépek disztribúciójával, hatékony értékesítési és lo- 


gisztikai támogatással, marketing szol 


Ji És testreszabott fi 


szoftverházak és hardv 


CÍMÜNK: AVNET KFT. 1 


mm 


tanszírozási leh 


orgalmazák rendelkezésére, 
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itatásokkal, technikai tanácsadással 


őségekkel áll a rendszerintegrátorok, 


An ÁÉFAYNET" company 


Dedícated To Your Success" 
wwwhallmark avnet com 


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: RABE ÁGNES, (1) 436-7223 


Hall-Mark - a szolgáltató 


disztribútor 


HALL-MARK 


computer products 


nak létre, amelyek nem használják a 
Dominát, esetleg webes Domino-al, 
Kalmazásokat készíthetnek, de Do. 
mino-specifikus megoldásokkal ís 
előállhatnak. A Lotus terméke ri. 
Balmassága okán állja a sarat a fej, 
lesztőeszközök — Inprise (korábban 
Borland), Symantec és mások alkot 
— seregével szemben. A Designen 
remek felszereléssel vértezték fel 
ahhoz, hogy webes fejlesztőeszköz. 
ként harcba szállhasson — még ot 
is, ahol nem használják a Dominót. 

Az RS Beta 2 új tulajdonságainak 
nagy része megtalálható a szinte tel. 
jesen átalakított Notes-ügyfélben 
Úgy tűnik, a Lotus a legtöbb bajt 
orvosolta, többek között az első bé. 
ta-változat könyvjelzőjében fellel 
hetőeket ís. 

Más ez a Notes-ügyfél, mint a ko. 
rábbiak voltak, még az első bél. 
verziótól is különbözik. A , felcím- 
kézetr" munkaterület helyét átvette 
egy olyan, személyre szabható felü 
let, amely a Microsoft vagy a Net- 
scápe internetes elektronikus postal 
ügyfelére emlékeztet, Ez a böngé 
szőszerű felület nagy könnyebbsé. 
get jelent a végfelhasználóknak, hi. 
szen azonos helyről érhetik el elekt 
ronikus leveleiket, a naptárakat, az 
Ütemterveket, az alkalmazásokat 
a weboldalakat. Ezt a béta-változa- 
tot kiegészítették egy Task Center 


Notes Client 
Release 5, Beta 2; 
Domino Server 
Release 5, Beta 2; 
Domino Designer 
Release 5, Beta 2 


A Lotus csaportszotvérének második 
bétasváltozata mind a felhasználók. 
mind a rendszergazdák dolgát meg 
könnyíti, jóllehet a teljesen átalakítor 
feljetek miatt a felhasználóknak a be. 


Piatformok: Domino. Server: Wn- 


Maggie Higg 


nevű funkcióval is. Én imponálónak 
találtam ezt a kezelőfelületet, mível sz ze A 
gyorsan tudtam váltani az általam 
használt replikációs funkciók, a le- 
velezés, a naptáram és az egyéb 
Notes-alkalmazások között 


Annak érdekében, hogy a Micro- TA r 
soft Outlookjával szemben ís ver: s e e kne g Fe Ül 4 a V an 
senyképes legyen a Notes, a máso- . 


dik béta-verziót már kiegészítették a 


Headlines funkcióval. Erre az oldal- . 
. ra felhasználók ősszegyűjthetik a 
látni kívánt tartalmat. Például úgy e il el ] a CSO I ] BA 
, állíthatják be a Headlínes oldalt, 1 , 
hogy megnézhessék elektronikus 
pPostájukat, automatikusan megkap- 


. hassák a frissített weboldalakat. és 


munkahelyeikre beérkezve azonnal 
tájékozódhassanak a vállalat belső 
híreiről is. Ugyancsak újdonságnak 
számít a Notes-ügyfél második bé- 
ta-változatában a beállításokat segí- 
tő varázsló, ami valóban fölöttébb IBM PC 300 GL 
hasznos, különösképpen akkor, ha a 
Notest internetes ügyfélként kíván rágd Ceteron A 200l4HT processzor. 128kb cache 
juk használni. Persze a nagyvállala 2 EZGB DO Irta EOK ctipset - 324E SDRAM 
tök valószínűleg inkább központilag S TÁLAD 128-bt AGP 1 giipbtz "2 MB VRAM 


akarják majd konfigurálni az ügy- h edés r 
TÉL 081 105 gmbon magyar Bihentyúzet én IBM egér 


s 2 BM öreg ház - Wiadoma 98 : Lotus Smart 
A termék a Notes-könyvjelzők: azt bedőzsezia 


nek. a navigációs segédeszközök- Ed 169 900 Ft 
nek, továbbá az internetes felület 
nek. köszönhetően komoly sikerre 
számíthat az eddigi felhasználók 
körében, és bizonyára újakat is 
meghódíthat; bár az is igaz, hogy 
a Notes átlényegült változatának 
megismeréséhez nem árt némi ok. 
tatás, Arról azonban már magának 
a Lotusnak illene gondoskodnia, 
hogy ne kéthetes legyen a tovább. 
képzési idő. 

A valós idejű együttműködést il- 
letően a gyártó eltért az 5-ös verzió: Netfiníty 5000 
mi vonatkozó terveitől: a támogatás- 


sz processz 


ról egy önálló termék, a SameTíme részekeg ő szasz eletérzjozgeáeal FOG SORAM OM meszór . 
gondoskodik; ennek első béta-válto- TES ESEL IZÉ DÓL jaldbBb LAKE 564 GEL OO, Win Ura S 
Zuta letölthető a cég weboldaláról Or ápentto lata ely zer ejagezkroári s 3ISA szabó pertészzbety 


$CSI kontrollt : 3 PCI és 2 PCUISA szabad kontrollra 297 tai 
Padílártaholy s 107100 Mihps. Eihomat kontrolor s SVGAIS3 Tezdb vtásé vaztád VEME VAM 
157 144 FDO, S2..1éx CO ROM (IDE) - S3.To Netet Minritjat Lát Ooase, EM! Sarar Cam 


vid estszagtbez patái ny 399 000 Ft 


Manager Lötvs Domino, IBM Server Guide 


A SameTime kollaborációs kompo- 
nense képes együtt dolgozni a Do- 
minóval, ugyanakkor. önállóan is 
megállja a helyét; ezzel a a Lotus 
megelőzte a Microsoftot, az ugyanis 
valamikor ez év folyamán egészíti 
majd ki az Exchange-et az égyürt- 
működési képességgel. 

A rendszergazdák valószínűleg 
méltányolni fogják az új változ: 
ban holyet kapott Domino Admi: 
nistratton ügyfelet. A menedzselési 
feladatok egy külön címkés felüle- business tools 
ten kaptak helyet, miáltal egysze- 
rűbben konfigurálhatók u felhaszná. 
lők, a csoportok, a kiszolgálók és 
egyebek. Amikor kipróbáltam. mac 


Termékeink partnareinken keresztűl vásárolhatók meg. 
További információkért hívja a 345 0500 telefonszámot, vagy látogasson el 
2. wwew.ibmuhu címe, melyen partneroink listáját ts megtalálja 


Bam ís meggyőződhettem erről 70 
tesztfelhasználóim számára ezzel a FiÁkárak ölgékttágaíáőtrt vörüttádk, aal merta tá irtőra 
közögatolhott eséközzel könnyen ÁT na ANÉKEASO ölgyerag ae 2 Vág jég EVENyetET El az ÁFA nem utártazzók 


tbeállíthattam a szerver- és adatbá. SAN TSE 
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MEL 
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ERWOR 
ÁSTEC 


HNIKA 


Új szelek fújnak 
az adatbázisok vidékén 


azi kérdés 


imúlt néhány év nem sok tech 


ak az ma- [ adatbázisának (main memory data: 


nikai újítást hozott az adatbázisok mikor kezdődik meg az ! base, MMDB) 2.0-s verziójával 
területén. Inkább csak a legírissebb ) igazi összeolvadás. rukkolt elő, s az már támogatni fog, 
teljesítménycsúcsokról lehetett hal- / — Holott ideje felébredni, mert ídő- ! ja a 64 bítes műveleteket is. Az 
nak az ) közben született néhány igazán re- ] MMDB-k azért fontosak, mert nö. 

Informix, a / meknek látszó adatbázis-technoló- velik az online tranzakciókat végző 


ase és az IBM. 


gin. Decemberben két vállalat, a 
a Digital Archeology 


alkalmazások teljesítményét; ennek 
megfelelően főként az elektronikus 


TimesTen 


tetésre jutharunk, hog; s teljesen újszerű  adatbáziste: 

k javarészt a múltban mékeket mutatott be. Véleményem / rek felgyorsítását szolgálják, A gya. 

Olybá tűnhet: beértük a re szerint mindkettő stratégiai fontos- ) korlatban az MMDB-k az adatokat 
umtechaológiák. v ságú az informatikában. A Tímes- ! ugyanúgy kezelik, mint 

yakorlatias keverék az ! Ten hasonnevű központi memóriás ! mányos, lemezről futtatott relációs 


sok, csk éppen a számítógép 
móriáját használják fel, 
0- ] nagyobb a teljesítményük és a se. 
bességük: a TimesTen a hagyomá. 


kereskedelemben használt szoftve. ( vagy multidimenzionális adatbázi 


ezén jóval 


MEGTÉVESZTŐEN VALÓSÁGHŰ. 


ag jelenlegi tegfejlete 


A myomtatáni eljárása 


oldlán, avelzy ettő beé ngyormtatósrá szárrára hogy kár 
1 srmagáktta erősetkenesze ül 


madatosabbá teszi a dolgot az a tév 


hogy minde 


pan setensaggel mek 


HEWLETT 
PACKARO 


ironak elő. Vagy a HP Phototty 1 szrvtegező 
mrsatág Htacsagaoet keverenek ba peztannartak el minden 
126 minénággúl fotórmelasztkna képek kirztísáez 


fehetr-fehér regoszzatásza kítörset, Égy szó rant tata, a HŐ Phcunítfz B-ask más a nyomába szem ér. véve persze magát a valóságot 


] nyos adatbázis-kezelőkhöz viszonyt. 


tort 1000 százalékos teljesítménynő, 
vekedésről beszél. 

Az MMDB-k nem fogják felvál, 
tani a hagyományos adatbázisokat 
de hasznosak lesznek az internetes 
kereskedelemben, illetve az online 
trunzakciókban. Az alkalmazások 
például . használhatnának . MMDB. 
ket az online műveletek felgyorsítú. 
sához, majd ezek végeztével visz. 
Szatérhetnének a lemezről futtatott 
adatbázishoz. Az MMDB:kben meg. 
vannak. a hagyományosnak. mond. 
ható adatbázisok által gyakran alkal. 
mazott eszközök is, a segítségükk 
megoldhatók az adminisztrációs fel 
adatok (biztonsági mentés és visz 
szaállítás, replikáció, tömeges má- 
solás, ellenőrzés), de kevesebb beál 
ítást követelnek. A mögöttük rejlő 
technológia önmagában "nem új, 
de a felhasználás módja már az 
Er a technológia már az 1980-as 
évek eleje óta létezik, de az als: 
csony memóriaárak és a 64 bites 
számítástechnikára való átállás jó: 
voltából most végre gyakorlatilag is 
hasznosítható. Vonzó tulajdonsága 
az MMDB-knek, hogy köny- 
nyen egyesíthetők a már létező 
adatbázisokkal, és tudják az SOL 
szabványt ís, meg az ODBC kap: 
csolatot ís. 

Az új fejlesztésektől azonban nem 
csak teljesítménynővekedést várhú 
tunk. A Digital Archeology egészen 
a tervasztalhoz kanyarodott vissza. 
és alapjaiban tette kérdésessé a re. 
lációs adatbázisok elvét. Szakít az 
adatbázisok megszokott adattároló 
si és feldolgozási eljárásaival. , Mi 
lenne, ha eltérő felépítésű, netán ép 
penséggel. strukturálatlan . adatokat 
egyetlen adattárházba vagy vállalati 
tudásbázisba lehetne összegezni? 
ez járt a Digítal Archeology munka 
társainak fejében a Discovery Suitt 
megalkotása közben. A Discovery 
Suite-eszközök a relációs számító 
sokon alapuló X-set arochitekrúrát 
követik: ez utóbbi különösen érde 
kes abból a szempontból, hogy gyb 
keresen eltér a hagyományos relk 
ciós felfogástól. Egy kicsit már volt 
alkalmam eljátszadozni a Discovery 
Suíte-tel; nagyon könnyű használni. 
és ígen hatékony; Épp ugyanilyen 
lenyűgöző, hogy külső forrásból 
bármikor hozzáadható adat. 
adattípusok menet közben változtat 
hatók. Még összeillesztő (join) mű 
veleteket is lehet végezni, különtő 
ző adattípusokkal 

Az adattárházak létrehozásán dol 
gozó vállalatok általában megakad 
nak, ha az adatokat konvertálni kell 
A. Digítal Archeology megoldása 
módot ad arra, hogy az eltérő ada 
forrásokat hatékony . együttműkö: 
désre bírjuk — s ennek fejében nem 
ís kell súlyos dollárezreket fizet 
nünk a tanácsadóknak. 

Maggie BIZ 
(nfoworid) 


CATIA 


Tervezés, gyártás, 
gyártervezés 


A Dassault Aviation cég által 1981-ben kutatórészlegként létrehozott Dassault 
Systémes (ma már Dassault Systémes Group) 1982-ben alkotta meg a CATIA 
(Computer Aided Three-dimenslonal Interactive Application) nevű rendszer 1. verzió: 
ját, akkor még csak tervezési (de mindjárt háromdimenziós) feladatok megoldására 
Ma a CATIA az 5. verziónál tart, tervezésközpontú rendszerből folyamatközpontúvá. 
nagygépes rendszerből Windows NT-n (is) tutó rendszerré vált. 


íg az 1. és 2. verzió még 
Messer 

tott, a 3. verzió az IBM AIX 
operációs rendszerén is, az 1994. 
ben megjelent 4. vérzió ezenfelül 
UNIX rendszereken (az IBM AIX- 
án kívül a Silicon Graphics IRIX. 
Én, a Hewlett-Packard HP-UX-én 
a Sun UNIX rendszerein), a most 
megjelent 5. verzió pedig Windows 
NT-nis. 

A CATIA 1981 óta van jelen az 
iparban, előbb — születésétől fogva 
— a repülőgép-tervezésben (ítt gya. 
korlaúlag ípari szabvány), azután az 
autógyártásban (a világ 20 legna- 
gyobb autógyártójából tóbb mint 10 
használja tervező- és információs 
rendszerként, köztük a Chrysler, a 
BMW, a Renault, a Fiat, a Volkswa- 
gen, a Mercedes, a Peugcot, a Citroén 
és a Volvo). a gépgyártásban. majd 
a fogyasztási cikkek előállításában. 

Hát éve megjelent a gyártervezés- 
ben is: tekintetbe vette az iparnak a 
termék-előállítás szimulálása iránti 
igényét, valamint a feldolgozóipar 
területén mutatkozó keresletet egy 
következő generációs rendszer iránt. 

Később, 1994-ben helyet szerzett 
a hajóépítő iparban: összekapcsolta 
a mechanikai technológiát a gyár- 
építés technológiájával. 

A CAx (Computer Aided Design, 
Manufacturing, Engineering, azaz 
számítógépes tervezés, gyártás, fe 
lesztés) rendszerek előbb tervezés: 
központűuk voltak (és a piacon levő 
fendszerek legtöbbje ma is az): az 
elektronikus rajzolást igyekeztek le. 
hetővé tenni, majd pedig a háromdi. 
menziós tervezést; később folya 
matközpontúvá alakultak ár — ekkor 
már vállalkoztak digitális makettek 
készítésére (mockup) és virtuális 
termékek, folyamatok kezelésére: 
most viszont az ismereteket állítják 
a középpontba (knowledgewaure). A 
CATIA a folyamatközpantúságban 
a 3P (Product, Process, People) mo- 
dellt használja: a termékekhez teljes 
életciklust felőlelő. támogatást ad, 
rengetegféle CAx funkciót, nyíltsá: 
got és összekapcsolási lehetőséget 
független gyártók ís beikinthatják 
szoftvereiket a CATIA:ba. A folya. 
marokban  dígítálismakett-készítés 
sel szolgál, továbbá virtuális ter- 
mék- és folyamatmodellezéssel 
(VPM/POM, azaz Virtual Product 
and Progoss Modelling és Produci 
Development Management; ez a 
műszaki adatok és a termékfejlesz 
lés kézben tartása), Ami az embe. 
reket illeti, párhuzamos fejlesztésre 
úd lehetőséget, és globális (az egész 
világra kiterjedő) vállalat létrehozá: 
sára, mindczi hálózatos működés 
sel, elősztott adatbázisok révén, és a 
PCAtől (a Windows NT. operűciós 


hi 


rendszertől) a UNIX-os munkaállo- 
másokig való méretezhetőséggel, —] 

A CATTA egyike a Dasszult Sys- / 
témes három lermékvonalának; ua] 
másik kettő a CATweb és az imént 
említett VEM/PDM. 


Történeti háttér 


Maga a CATTA ís több termékből 
tevődik össze, a 1. verzió még 9. 
ből, a 2. verzió 18-ból, a 3. verzió 
25-ból, a 4, verzió 116-ból, Ezek a 
termékek csomagokká állnak össze / 
(a csomagokon belül különféle) 
összetételű konfigurációk léteznek), 
például a 4.2.0-s változatban 8 ilyen 
csomag van: a Mechanical Design 
Solutións, a Shape Design át Sty- 
Jing. Solutions, az Eguipment 8 
Systems Engincering Solutions, az 
Analysis 8: Simulation Solutions, 
a Manufacturing Solutions; a Plant 
Design 4 Shipbuilding Solutions, 
a CATIA Application Archítecture 
Solutions és a CATIA Network 
Computing Solutions 

Ezeknek a csomagoknak a COM 
(CATIA Object Manager) az alap- 
elemük: innen a CATIA termékek 
jellegzetes külleme, a háromdíimen. 
ztós modellek olvasási, forgatási. 
eltolási és nagyítási lehetősége. 
A nyílt architektúra kezeskedik az 
adatimegritásért és az adatok külön: 
böző alkalmazásokon át való össze. 
kapcsolhatóságáért (egy-egy újabb 
termék beikatása új menüponiok és 
lehetőségek megjelenésével jár az 
Object Managerben). 

Több mint 30 modul dolgozik 
a keze alív a COM-mik, például a 
Features Bascd Design, az Exact 
Solids és a Dynamic Sketcher, 10. 
vábbá két alupszolgáltatás: a mun. 
kaállomás grafikus adapterével köz: 
vetlen kapcsolatot létesítő 3D 
Graphics és a CATTA Data Man 
agement (CDM). Ez ad alapot a 
CADICAM adatkezelő alkalmazá; 
soknak a létrehozására és működte. 
tésére, és ez gondoskodik az adatok 
következetes szerkezetéről, bizton: 
igáról. A CATIA már említer ter. 
mék-összetevői több mínt 20 funk- 
cióval szolgálnak. 

A CATIA ügyfől-kiszolgáló fel- / 
építésű; kapcsolt hálózaton át kerül 
egymással kapcsolatba a CATIA 
Kódkiszolgáló, a CATIA adatkiszol. 
gáló és a CATIA ügyfelek. Ugyan. 
csak a kapcsolt hálózaton kerülhet: ! 
mek kapcsolatba a CATTA-val a 
rendszerfelügyeleti és a csoport 
munkacszközök, valamint a szállí 
tők extranetje és az intemet 

Új termék a 4.2.0-s változatban a / 
Lathe. Machining Programmer (az ) 
esztergagép-programozó: ez a Ma- / 


nufacturing Solutionshoz t 
lehetővé teszi 
sát az előmegmunkálásboz, az üreg 


a símára mun 


nagyon nagy mérető szerel 


vrajzok forgatá. 


kimunkálásboz, a menetv 


hoz hasonló mű 


veletekben, 

A 420-s verzió e 
méke, az Assembly and Substruc 
Analysi 
rendszerelemzés, az An 
mulation Solution: 


y má 


k új ter. 


ture 


szerelvény. és rész 
£ Si 
magban) a 

nyek 


mechanikai elemzésére, 4 
szerelvényen belül különféle alko 
tóelemek elemzésére való. Ezzel a 
termékkel leheté 
rendszerek. egyidejű 
gyors kialakítása Konk 
ciók szolgálnák 
riák. rácsszerkeze 
ra, az ütközések, a zaj és 
Szimulálására. 


válhat a digitális modellező 
lata és szimulációja. 


Új technológiák 
a 4-es verzióban 


Ezek az új technológiák mind abból 
a felismerésből születtek, ho: 

lehet a tervezési fi 
jellegű folyamatnak gondoljuk el, a 
tervezők mindennapi  munkájá 
elemzése szerint a meglev 
átdolg. 
több idő me; 


vamatot alkotó 


zására, módosítására sokkai 
el, mint újdonság, 
ására, Éntemes opi 
malizálni a módosítás folyamatát. 


létrehe hát 


Erre szolgál a paramc 
lezés, a variációs modelle 
tulajdonság alapú modellezés 

A legegyszerűbb változtatási igény 
alkatrészsorozatok létrehozása volt, 
olyan sorozatoké, amelyek csak né 
melyik jellemzőjükben különböznek 
Ezt paramétet oldották 
adott geometriájú 
métereket lehet definiálni, és ösz 
szefüggést megadni e paraméterek 
(például egy belső furat ám 
És egy sarok lekerekítési saga 
között. Ez ugyan megfelel az erede 
ti célnak. de az a nel 
ha változtatai akarunk a paramé! 
ken, az új érté 
sorrendben adhatjuk meg. amelybe 
eredetileg ís, mert különben a rend; 
szer nem enged mozdulni bennún 
ket: ez előbbi esetben például nem 
hatjuk egyedíleg a lekereki. 


elemeken para 


módos 
tési sugarat 

Ennek a korlátnak az átlópé 
hozták létre a variációs modellezést. 
1lu nem kötött a paraméterek függő: 
ségének hierarchiája: a rendszer dí 
tmikusan újradetinsálhatja ezeket 
a függőségi viszonyokat (erre a CA. 
TIA 4-es verziója mesterséges intel: 


Seres lvan 


kus üzlet: funkciók 
jú helyi transzformációs funk 
ek jóvoltából a háromdímernzró 


adatok más 3D. 


( tumokhoz, például a VRML-hez k 


) CATweb Space eli 
kokor csak abban a ) 


ha 


pest. 30- 


méretezés ellenőrzését. A CATwcb 
Poblish a munkacsoportok között 
kommunikációt van hivatva javi 

heti vele a bemutatandó nézetet. azt 
beleágyazhatja egy HTML oldalba, 
az oldalt megjegyzésekk a 


el, és egyszerűen 
$ aki b 
álóha 


az egy böngés. 
a megjegyzé 
de alkatrésznézetet Ezt a 


ráférbet a CATweb kiszol 


kel mi 
lehetősé 


——— 
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gét a Dasault Sxstémes fontos lé-  komponensekkel való együltműkő- 9 a formatervező elektronikus váz. [Az 5.1-es változatba foglalt új ( maalkotáshoz, -elemzéshoz és ogy 
pésnek tekinti a digitalizált vállalat ) désre. Az új változat méretezhe-  latui nincsenek összekápcsolva a ) Free Form Módeler átformálja a izáláshoz szükséges valamengy, 
Jé: egy ilyen vállalat alkalmazottai ) tőbb, mint a korábbiak, és képes a ! kezdeti, csak nagyolt báromdímen- ! CAD rendszerek használatát az ] eszköz; 


lektronikus úton is kapcsolatba ke- / kisebb igényű. az átlagos és a kü- ! ziós felülettel, autógyári A osztályú felületalakok (6 összhangban áll az ablakszab, 


tnek egymással, a tervezés, a ) lönleges igényű felhasználók ki- ) 6 az inkább művész, mintsem mér- ) meghatározásához. Ez a változat nyokkal: ugyanúgy fest a UNIX Z 
fejlesztés munkáját is teljesen elekt: nök formatervezők háromdimenziós ) bárom fő területen ad újat a Windows NT alapú gépeken, 
ronikus eszközökkel, valóságos mo- ! Az 5.1-es változat révén megvál- ( CAD rendszert szeretnének hasz- ! 6 felhasználói felületbe ez megkönnyíti a teljes munkaidó 


gellek nélkül végezhetik például az autók alakjának ) nálni; $ a geometriai és topológiui model- ( ben és az alkalmankénti dolgoz 
gy ment, hogy ] 6 a nagyjából formatervezett felü- ! lező minőségében; dolgát; 

sban kialakí- ) leteket nem lehet A osztályú felület ) 6 vegyes és tudds alapú megközelf. [6 dinamikus: valós időben láthun 
mát, tervezetéhez bemenetként újrafel: ! tésben, az Át; jok és érhetők el 


elemzőeszközök 


ése. Ez eddig 


CATIA 5 total néhény ezés 


átmlták őket a tervezőknek, a terve- ! használni, s ezém még n 


Nemrégiben jelent meg a ők pedig a fejlesztési és kivitelezé- ( fizikai makettről vert digitalizált Felhasználói felület 6 intuitív: az egész felület autom. 
UNIX és Windowa NT pl si korlátoknak megfelelő minőségi ) pontokkal viszik át a közelítő for tikusan észleli u segítségkérést, E 
ut, és termelékenységet segítő új ( terveket készítettek belőlük. matervezett alakot az A osztályú ( A felhasználói felület megformálá- ( irányadóan segít, hogy megkönnyit 
lemek jelentek meg a felhasználói ] A végső - más szóval A osztályú ) felületre sában az alkotás hajlékonysága és ) se a tervező dolgát. 
Magát a szoftvert teljese "mák nég ha a for- ) 9 az utolsó pillanatban vesznek ] az optimalizálás volt a legfontosabb 
ik, ot ntált elvek ) ma k zt elektroni- ) figyelembe tervezési és gyártási ! szempont, Ezzel összhangban ez a Vegyes geometriai 
ik tték a web ) kus úlr változatla- ) kényszerfeltételeke felhasználói felület 
álására, Css-ban ! nul elég Jolog, főleg ) 6 gyenge m kapcsolat a kisfel- ( 4 a felhasználók kezéhez van ígazít és tepológtal modéllező 
OLE és CORBA ! azért, mert használóknak szánt rendszerekkel. . ! va; egy környezetből érhető el a for. ! A matematikai elemek adatbázisa 


NURBS (Non-Uniform Ratjonal B. 
Sp a legáltalánosabb 

ematikni definíció az össze. 
elem tárolására — foltoktól kezd 
racionális görbéken át a felületekig 

Az alaktervezők az idő nagy ré 
szében egyszerű görbék és foltok 
felha 
és ez implicite jó minőség! 
könnyű deformálhatósággal jár. Bi 
zonyos jellegzetességek . azonban 
több foltból álló, nem racionális B 
) splinc-okként tárolódnak, És auto- 
) marikusan folytonos görbületi átme 
) nettel szolgálnak a foltok között 
j 


nes) alapú; 


álásával végzik a tervezési 


Geometriai és topológiai 
modellező 


TA termékformák sajnos soha sem 
) írhatók le egyszerű és nagy felü. 
letekként: a definícióknak - pél 
] dául egy. utasrérbeli műanyag for 
ma definíciójának — a kielégít 
re sokfajta kapcsolódó alakra van 
szükség. 

A gyakorlatban elfogadha 
csupán határvonalat  határvonallal 
összekötő. felületet alkotni, mert 
ezek megsokszorozzák a felületek 
számát, és meggátolják a további 
optimalizálás Ezért az új Free 
Form Modelerben össze van kap. 
csolva egy geometriai és égy topo 


lógiai modellező, s ez igen rugal 
a Free Formot. 
lakbeli jelk 
gekből álló halmaz teszi lehetóv 
felületek automatikus illesztésév 
) — görbék és felületek első vázlat 
ból, pontfelhőből való létrehozásái 


Minőség 


massá teszi 


Különlege: 


rző eszközök 
örbéket és fi 


Ha minőséget elle 


Mit sem ér a legnagyobb kapacitás, ha nincs kihasználva. nélkül hozunk létre 


lületeket, ukkor az meghiúsítja az A 

gon IBM-Lotus úzletága széles körű tevékenységét a legmagasabb minőségen, az ügyfelek igényeinek megfelelően osztályú alakdefinfciót Az új Free 
szabottan végzi. Szaktanácsadással, egyedi alkalmazások fejlesztésével technikai konzultációkkal valamint kiegészítő Form Modeler több célszerű ellen 
rendszerek bevez. őrző eszközt ad a modellalkotó kez 

1 TAG VZRÁ be, és ezek az eszközök dínamikusar 

kapcsolhatók az elemek deformáló 

ig születése óta követi a Lotus eSuíte szoftverének fejlesztését, mely az egyre ismertebb és népszerűbb sához: ez közveden és gyors. alak 

a eleme, elsődleges felhasználói felülete. Ezen technológia bevezetésével csapatunk Magyarországon élen jár felfogást tesz lehetővé, s így csök 


kenti a a finomító ciklusok számá! 
Speciális képzések keretében ismertetjük meg a Notes, a WEB-fejlesztői és a rendszeradminisztrátori területeket Tudásalap 


ég által több szín t munkatársaink a legmagasabb elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal állnak 
gyfeleink rendelkezésér. Az új Free Form Modeler ímplíci 


támogatja a specifikációk — ere 
mények" paradigmát, és támogoí" 
fogja minden 5. verziójú termék 1 
A tendszer a ge 

nyek mellet 


Premium Partner SYNERGON 


tervezési folyamatot, a kényszere! 
tételeket és a felhasznált szabály 


Synergon Informatika Rt. m 1047 Budapest, Baross u. 91-95. a Telefon: 399-6600 u Fax: 399-6699 kar is, § ezzel újrefelhasználhatóró 


kor ezt 


2 E-mail: lotus(Osynergon.hu m www.synergon.hu teszi az alakok módosít 
ket a specifikációkat. 
Seres Iván 


DATA BASE / COMPUTER APPLICATION 


MANAGER 

Responsíbilíties will include to 
A renmtsaosángten a FT MLTNOME e sás 
erírgánréstertármpogrerboy ét and ellent server envíronment 


". Onganise the data processes belonging to 
elinical studjen, supported by major multi. 
funconal computerised applications 
Develop expertise ín these gyatems, 


TMungary Astra ir represented by. 
Astra Pharmaceuicals Kítandly a 


utra Clintcal Research nti - ÉSÉZbaamelsáeyezől lenadik 

Ész sor sági indívidual programs in close connection 10 

The rexearh unit, located ín or within these applications using SOL 

Budapest, tr responsible for 5 Participate ín various working teams as a 

clínical studtes velahin Astra [foomputer expert 

ee protyámi  " Actívely assist in data gvality assurance by 

fereg fvás arts anteetdágí eg following existing rules and by 

amit hax officer also m the Czech Participating ín establishing such rules j! 
f Republic and Poland Reguired gualifications ! 


§ Applicant is expected to have adeguate 
training and experience ín Oracle database 
management and SOL programming 

2 Avajlable references of previous 
experience should be submitted. í 

- Flueneyán spoken and written English 

fi Career opportunities 

ji The successful applicant will receive training 

ín the special technical areas pertaining to 


wáth the technical developments related the jj 
job and will receive all support to realise this 
goal. 


Please send your application and CV 10: ASTRA Clínical Reszarcb Unit 
Depantment of COM and IT 
H-1122 Budapest, Maror u. 19-21. 
Attnc Orsolya Enyedy 


] the job. He/she ís expected to keep ín touch jj 


ASTRA 
( ee gú tn ű 
PROGRAMOZÓT 


keresünk 
Delphi-, SAL-gyakorlattal 


Informatikai fejlesztő cég 
programozókat keres: 
—4GLl, objektumorientált környezet ! 


Nemzetközi média cég számítástechnikai programozót keres. 
Egiadat. 


" Meglévő szoftverek üzemeltetése, tejlesztése, új prograrnak kidöl 
gozása és kapcsolattartás külső cégekket 


" színvonatas, önálló munkavégzés 

" rendszerszemléletű gondolkodásmód, szervezőkészség 

" felsőtökú szakirányú végzettség 

" általános hálózati ismeretek (Novell, Windows 95. Windows NT) 
" Windows-alkalmazások ismerete (Word, Excei PowerPoint) 

" nagyfokú pontosság és megbízhatóság ! 


"C, Cs programozási gyakorlat 
"NT vagy UNIX 
- Szottvertejlesztői tapasztalat 
- Felsőfokú szakirányú végzettség 
" Tárgyalóképes angolnyelv-tudás 
Olyan munkatársát keresünk, ak) önállóan képes fejlesztési proje 
menedzselésére és azonosulni tud cégünk hosszú távú elképz. 


Jelentkezés ön EL. 


EHRLICH 8. LITTNER 


Szoftverfejlesztő Kft 
programozó munkatársakat keres 


Elvárásaink 


 JOFEREO 


"Vezető intormatikai cég keres 
PROGRAMFEJLESZTŐT 


" kommurúkácsós szinti 
és 

" Windows, Clipper, Delphi 
vagy 

" ADABAS, PL1 vagy Natural 
fejlesztési tapasztalat 


németnyelv-tudás 


lax 319-9844 
E-mait mayartőwe 


(PowerBullder) 
1 -SOL 
Tőkepiaci (értékpapír-piaci) 


pénzügyi szoftver fejlesztéséhez. 
Telefon: 252-8907, (3019422-582 
l E-mait SESKEZ ÖKELOOTJANSEÍYE, com 


jártasság előny, de nem feltétel. 


Számítástechnikal feflesztő cég 


Jelentkezés önéletrajzzal: 
számítógép-programozót 
(Delphi, Oracle, SOL) keres 
Dorsum Kft. 


1056 Budapest, Szabad sajtó út 5. 
E-mail: dorsumömail datanet. hu 
Telefon: 318-8521, 318-8143, 318-2984 
Teletöníteletax: 317-6721 


! 
j 
ij 

) Erős Péter ] 
i iüvéves szakma tapasztalat 
! c szaftvenemeretek Oindosa. Windres NTI 

h Jelentkezni $-t 

5 ASDÁDEK ám kÖLZfünááenán kéhert 


j az őfti tetéeltak 


Dinamikusan fejlődő, banki tulajdonú számítástechnikai cég keres 


SZERVER és HÁLÓZATI RENDSZERGAZDA 


munkatársat Pesterzsőboti központjába, 


Követelméne 
Szakirányú telsőfokú végzettség (intormatókai vagy vilamosmérökij 
5-5 év szakmai gyakorlat. 
Angol nyelv ismerete 


Nagygépes ismeretek (Tandom-ismeret további előny), 

intranotware- és nternet-umoratok 

PC-s ismeretük (Windows, Word processing, táblázatkezelő, Windows NT, Novell) 
Jártasság a banki informatikában (iranzakciótaldolgozási tsrneret további előny), 
Gyakorlat az ndatbázis-kezelésben (SOL). 


ború inkavégzósi 
mur képesség 
WmiLnikolunk: 

kem ör sépérsztábe já gontszérggkotázaázazaló 

a Szakmai tollódási lahat 

Az öndlotralzokat az alábbi cim új 
GÍRO BANKKÁRTYA RL. 1205 Budagost, Ménonffy u. 25. Telotáx: 212240 g 


UnixWare 7 


Az Intel platform legrugalmasabb operációs rendszere! 
Méretezhetősége révén ideális kis cégektől, egészen nagyvállalatokig 
bankoknak és államigazgatási intézményeknek egyaránt. 


űj SVAS kernel 


2504-as hátózati teljesítmén 


támogatja a tökbgndessszn hös működési 
akár 1 terzbyte méretű ítormány és tjrerászet kezelése 
klete megéírazoető metán 
szeles (tundzés) , magssszíntű rertdelkezésteétás 
melegtrülétok eszközkeretés 
4Pvé hálózati protokolt támogatís 
az intel új irtelligens VO Szátványának 120) támogatása 
könnyen telepíthető, konfigurálható És karbantartható 


E 


S c o 
szegte Systems Kft. 


119 Budapest, Felérváró út 83 
Tet 204-3020, fir 204-3019 
£-maz inforilaréca ha, HONA: wore ar000. ha 


r"areco 


had 


A dm-drogerie markt az egyik legsikeresebb és legdinamikusabban 
fejlődő üzlethálózat Magyarországon, Stratégiánk egyik legfontosabb 
obb munkatársakkal dolgozzunk, 
akik készségesen vállalják a magas szintű személyi követelményeket 
és szívesen vesznek részt a csapatmunkában. 
Törökbálinti központukba keresünk 


számítástechnikai munkatársat. 


Elvárásaink: 
" felsőfokú végzettség " kitűnő németnyelv-tudás 
" angol nyelv ismerete előnyt jelent " NT-gyakorlat 
Feladata. 
" LAN rendszergazda (NT) 
" a cég egyéb számítástechnikai rendszereinek megismerése 
" kapcsolattartás az ausztriai, illetve németországi kollégákkal 


célkitűzése, hogy a 


Pályázatukat kézzel írt szakmai önéletrajzzal, fényképpel és 
a legmagasabb iskolai végzettségről készített bizonyítványmásolattal 
az alábbi címre postázzák: 
Számítástechnikai munkatárs 
dm-drogerie markt Kft. 
2046 Törökbálint, DEPO Postafiók 4 


[ 
A Közgazdasági 


A Magyar Szabadalmi Hivatal 
ügyviteli alkalmazások éséhez 
keres kreatív, ambiciózus Politechnikum 
(alapítványi középiskola) E 
tóállású ését asz 
rendszergazdát, valamint 
Orade Developer 2000 fejlesztői informatikatanárt keres. 
környezetbe. A rendszergazda feladata az iskolai közel 
Elvárásokc felsőfokú végzettség, adatbázis 100 gépes Novell-hálózat működtetése és 
kezelésben jártasság, fejlesztése, munkáját operátor segíti 
az angol szakmai nyelv ismerete. Informatikatanár kollógánk feladata 
Előny: a C porgramozási nyelv ismerete, 12-21 éves korosztály oktatása, 
WIN NT-ismeret, WEB-technológia személyiségközpontú pedagógiai 
ismerete. munkánkban történő teljes körű részvétet. 
Írásbeli, szakmai önéletrajzot kérünke Kedvező kereseti lehetőség. 
Várhelyi Ákos osztályvezető, Ki ói 
ós öloett Czátalt ász) ) rizs látta teton 
Telefon: 312-4400 E-mail: vakiáthpo.hu iben. h 
Fizetés a köztisztviselői bértábla seieetl) DES S 


A TAKINFO Takarékszövetkezeti 
Informatikai Kft. 
munkatársat keres 


UNIX rendszergazdai 
feladatok két műszakban 
történő ellátására. 


" felsőlökú szakárányú végzettség 
UNIX-hálózatok üzemeltetésében 
Szerzett gyakoriat : angoinyetv-tudás - önálló, 


06089 


kreatív gondolkodás 
Résztetes szakmai ónéletrajzát a következő 
címre várjuk: 
TAKINFO Kft., UNIX" jelige, 
1122 Budapest, Pethényi út 9. 
Teletax: 201-2411 
r-—--- 
I ACW Számítástechnika 1999/6. heti számából a következő kódszámú hirdetésekről 
I szeretnék tájékoztatást kapni: 
I OO OSÚABO 060220 — 06047 0 060670 48025 
I a 04041 05047 06024 06048 06068 51013 
I 04044 06001 a 06025 a 06052 a 06069 52038 
04054 C1 06002 7 CI 060550 06070 06101 
! 04055. 0500£ 0 06081 06056 2 06071 06103 
I 050080 — 060070 — 060920 060570 — 060722 08201 
1 05004 06008 06084 06061 16042 06202 
Í 05011 8017 3 060050 — 06063. 280250 06208 
f OSO37 0 06019 080880 05064 44055. 06205 
05088 06020 06044 a 06065 47032 06206 
j 05099 06021 06046 06086 47036 06207 
I A megfelelő kódszámokat kérjük szíveskedjék megjelölni és címűnkre elküldeni 
Ű 1012 Budapest, Márvány utca 17. Postacím: 1537 Budapest, Postafiók 386 
LG sss má zó a sas mi a CS áá es ET 


APOL 


POLLO2 


the internet busincss company 


APOLLO COMPUTER Kft. 
üzleti tevékenységének bővítése céljából magasan kvalifikált 
munkatársakat keres 


Kereskedelmi igazgató 


Elvárásünk: Előny: 
felsőfokú műszaki vagy kereskedelmi vezetői tapasztalat 
végzettség kapcsolatrendszer 


gyakorlat nagy értékű rendszerek 
értékesítésében 
tárgyalás szintű angolnyelv-tudás 


Adattárház üzletág igazgató 


Elvárásunk Előny: 
felsőfokú informatikai végzettség kereskedelmi tapasztalat 
Datawarchouse tapasztalat vezetői gyakorlat 


angolnyelv-tudás mozgékonyság 

Projekt menedzser 

Elvárásunk. Előny: 

felsőfokú informatikai végzettség rendszertervezői gyakorlat 

többéves projekt tapasztalat interettechnológia- ismeret 

angolnyelv-tudás vezetői gyakorlat 
Ajánlatunk: 


változatos, öválló szakmai, vezetői munka 
megállapodás szerinti, átlagosnál magasabb jövedelem, kíváló munkakörülmények 
Pályázatát a következő címre kérjük: 
APOLLO COMPUTER Kft. 
2040 Budaörs, Pf. 174 vagy Telefax: (23)505-OTT E-mail: HR ctapollo.hu 


Lotusphere "99 


Megújult Domino 


Mindig magasabbra tör a Lotus: a tavalyi Lotusphere nyiítónapján még .csak" két 
hegymászó beszélt az együttműködés, a csoportmunka fontosságáról; idén már az 
7 annak idején csaknem szerencsétlenül járt — Apollo—13 parancsnokát, Jim Lovelít 
kérték meg ugyanerre. A legnagyobb érdeklődés a Január 18. és 21. között megren- 
dezett hatodik Lotusphere-en mégsem az egykori űrhajóst kísérte, hanem a Notes, a 
Domino és a Designer 5-ős változatát. Beszámolónk első részében a Dominóról lesz 
szó, a többi terméket jövő heti számunkban ismertetjük. 


em minden sikerül úgy a 
Lotusnak, ahogy . szerették 
volna; a konferencia idejére 

nem tudták forgalmazható állapotba 

bozni a terméket. (A tavalyi konfe- 
renciáról írott beszámolónkban még 

a várhatóan az ősszel megjelenő 

Notesról és Damináról" beszél- 

tünk.) Más tekintetben azonban 


A metro DUNA stb 
lg Sand nai 
8 ua aérg zak 


A Ma j evtrtan 
FH EDSTSETETZ] 


Be Mal saárg tagolt named ni 


sajtótájékoztatón a cég vezetői - 
mert annak ellenére érték el ezt a re 
kordszámot, hogy tudni lehetett: hó- 
napokon belül ir az űj változat. Ez 
zel a forgalommal — több mint 14 
műllió eladott licenc az 1997-es 105 
millióval szemben - jócskán rúltel. 
jesítemék az 1998-as tervet, és a 
Notcs-felhasználók száma elérte a 


nincs oka panaszra a cégnek. 1998 
nehézségekkel teli, de sikeres év 
volt — büszkélkedett Jeff Papaws 
a Lotus. elnök-vezérigazgatója: a 
Notes/Dominóval kapcsolatos ipar: 
ág 93 százalékkal nőtt, az üzleti 
Partnerek száma pedig elérte a 
19500-at (tavaly még csak 18 ezer 
körül volt). Több. nagy fontosságú 
termék is megjelent a piacon, így az 
eSuite 1.5. a SmartSuite Millen 
nium, a SameTime 1.0 vagy a Leam 
ingSpace 2.6. A Lotus számára 
örvendetes ütemben gyarapodott a 


Pár hónap ala a magyar mi 
változat is elérhető lehet. A késé 
0ka az, hogy még a legutolsó észlelt 
hibákat is ki akarják vasalni a ter 
mékbóől, hogy minél stabilabb szoft 
verrel léphessenek  felhasználáik 
elé; ezt Papows annyírz fontosnak 
Í tartotta hangsúlyozni 

beszéd után a konferencia 
előadásában ís említette. (A neak 
ciókból ítélve pár hét egyik felhasz 
nálónak szm okoz leküzdhetetlen 
) problémákat.) 


Kikényszerített Linux 


Igen nagy tetszéssel fogadta 
! ferencin közönsége azt a be 
Í tést, hogy még az ii 

Domino Linux-válto: 


) felet, szaz a Notcsot nem szándé 
koznak átírni Linuxra). Ez kimon- 
dottan olyasmi, amit a felhasználók 


( kényszerítettek ki a Lomusból: Pa. 
) pows még a tavaly őszi bertini Lo- 
( tanétezszen, Ernldetie,. hogy. .nem 
! tesz. linuxos Domino. Erre olyan 
( mennyiségű tiltakozó levelet kapott 
! hogy a cég jobbnak látta me: 
! tani döntését. Arról azonban ha 


34 milliót In nem állta meg 

! Papows, hogy ne ,özenjen" a Mic 
Tosoftnak: szerinte ugyanis a Micro. 
Soft valótlan adatokat közöl a forga. 
lomról és a piuci részesedésekről. és 
még az előtt hírdeti magát pincveze- 
tőnek, hogy a Lotus egyáltalán köz- 
zétenné saját eredményeit. 


Még februárban 


Nem késik azonban sokat az RS: a 
frezmék heteken belül — azaz még 
februárban — forgalomba kerül. 


Madbon Stt 
Nant Server Tölccabsévant ! 
here Nore 
Meg Pinty Pizatyt ! 
sszem ugió DFDZEGTFZ FZFBATA) ONES 
Mbnurdkáglá —— OFDIEBFTF2FZFSATEL ONES 
Ouzonékigiá — ÚFDZEGFTF2FZFSATA ON 
bard Dágnala John Oszt jj 
Duttainá Üigralar John Don/táz hi 
bound Racisart Mika Acme/tBu 
Dubozdhásgárt Már Azotöki ] 
utnek Du Ul isás BUT! 

TI/T1798 1U60Z5AM 
mzazeneeztam 


Dagcehon Tre 


Mag hatval Tea 


Notes/Domino felhasználóinak szá- 
mar 1998 első negyedévében 2.7. a 
másodikban 3.1, a harmadikban 3.4 
millió licencet adták el, míg az utol- 
456 negyedévben az új értékesítések 
száma felment $ millióra. Ez utóbbi 
azért érdekes — hangsúlyozták egy 


ígérte Papows (Jegutóbb év eleji 
megjelenést hírdettek). Ez termé. 
szetesen az amerikai és a legkelen 
dőbb nemzetközi változatokra igaz: 
"a magyar verzió szállításáról később 
sem tudtunk meg semmi közelebbit, 
de a cég cádígi gyakorlatát tekintve 


Pófogóval sem lehetett kihúzni sem. 
mit a cég munkatársziból, bog 

) nek megjelenése pontosan mikorra 
] várható. Az RS sikerét a cég tör 


Jet Papows 


Domino-változatok 


fontosabb verzió a Ni 


ban kű 
mino. Mail 


. Lotus Sametime: újfajta 
, valós idejű együttműködés 


Bár nem a Lotusphere-en jelentették be. 
hanem egykét háttei korábban, ds a 
köntérencán is sok Szó esett a Lotus 
Samelime ról, mint olyan akaimarásról 
amelyik új tartalommal tölt meg a valós 


"a T.120 szabványra épü (lyen példáui a 
Miczosatt NetMeetng) 
Használatá! számos funkció környib 
"meg, A felhasználó készíthet egy lstát 
azokkal a személyekkel vagy csoportok 
hal, akkel gyakran kommunikál; a prog- 


ram ebben az esetben tars 
Gye a hálózztot, és kés könökdai jetr 
érhető el onlne, és idovel lebet cseveg 
Hely alapján is létet narzgn erte 
így példátú megtudható, ki néz énoe 
ugyanazt a weblapot vagy udatbázist Az 
Üzenetváttás lehetőségéről a Sameöre 
(MI) képessége gondoskodik: a kétötö; 
hí beszélgetésbe bármikor bevonhatók 
újabb telek, igazi csopotmegdbeszétést 
alakítva Ki. A beszélgetés során nem 
csupán. dokumentumok, hanem. aka 
Imazások ís megoszthatók valós időben. 
Gondolt a Lotus a bírtonságra 8. A 
felhasználó bezákózhar a gépébe. 
azaz eldözthett, akara csevegni vagy 
"sem; továbbá a ledhasználók azoncsítá 
"án kívül az onine beszélgetések 1840- 
síthatók és jelszóval ís védhetők. 
Egyelőre Windows NT 4.0 kad a §2- 
metme Server futtatásához Novádbi 
iattormok támogatása is várható), és 2 
15 nyelven elézhető Connect is a 32 ti 


és partcionálási képességekkel, és 
alkalmás arra, hogy integrálják más 
nagyvállalati alkalmazásokkal (pél- 
dául ERP-csomagokkal). A különö- 
sen nagy teljesítményű kiszolgálók: 
hoz kínálja a Lotus a Domino Ad. 
vanced Enterprise Server; ez a 
változat (most először) az AS/A00 
P40 és PSO számítógépekhez is el- 
érhető lesz. A szóba jöhető operá- 
ciós környezetek száma amúgy is 
elég nagy: Intel és Alpha alapú 
Windows NT, Intel és SPARC ala: 
Pú Solaris, IBM AIX, OS/400, 
0$/390, OS/2 és HPIUX, Az ígére- 
tek szennt további UNIX-piatfor 
mok támogatása is várható. 


Négy fő terület. 


Jeanette Medlin termékmenedtser 
szerint négy fő területte koncentrál: 
tak a Domino fejlesztésénél: ..ver- 
n7  üzenetvivő kiszolgálót / 
ozzanak létre; alkalmas legyen a 
következő generációs webes alkal. 
mazások kiszolgálására; sziklaszi 
struktúrát kapjoz; és köny 
dni. Ami az elsőt 
ellátták csaknem minden. ma / 
használatos űzenetvivő protokoll tá; 
mogatásával. A Domino architektú- ] 
rája és az internet az elektronikus 
levelek szempontjából teljesen ész 
revétlenül átjárhatóvá vált, mert a / 
Domino képes natív SMTP-úrvá- ) 
lasztásra (de emellett használható a / 
Notes routing ís). és natívan támo- 
ja az internet címzési sémáját; / 


elően más szabványos 
ramokból is elérhető a 
Az S/MIME révén képes 


sz üzenetek ti jára, az LDAP ) 
Pedig címtárszolgáltatásokat nyújt 
a felhasználók számára. Javítottak a 
WebM. És áttérési 
segítséget nyújtanak a más levele 
okról  (cc-Mail, . Micro. 
soft Mail, Exchange, Groupwise, 
Netscape. Mail össze. 
hogy a konfere: 
cc: Mail-hez n 


okat fognak nyújtani 
is csak korlátozott, de m. 
ozott ideig, 
újabb változata már nem lesz a leve. 

lezőprogramnak. hi 


Domino, a webkiszolgáló l 


Teljes értékű webes alkalmazáski 
zolgáló is a Domino — állítják a 
Lotus szakemberei. Ebben a minő- 
ségében megfelel annak a köztes 
szerepnek, amít a böngészők, vala: 
mint a (szintén a webes szabványo- 
ő kezelői felületei ellátott) 


] Sphere nem w 
) egészítője egymásnak, mondják a 


Notcs-ügyfél, illetve a vállalati hát- 
térrendszerek és adatbázisok között 
kell játszania. Támogatja a Javát, a 
Java Servlet Development Kit 2.0-t 
és a JavaScriptet (csakúgy, mint a 
Notcs-ügyfél), valamint az elterjedt 
webes platfarmokat, így a Micro- 
soft Intemet Information Servert 
(IS): ennek révén az TIS-felhasz- 
nálók számos szolgáltatással meg 
mogatott Domino-alkalmazásokhoz 
juthatnak hozzá. 

Szintén a webes alkalmazáski- 
szolgáló képességek fokozását szol 
gálja, hogy a Domino Application 
Serverrel és az Enterprise Serverrel 
ür adják az IBM WebSphere 
Application. Server Standard Edíi- 
tionjét is. A Domino és a Web- 
télytársa, hanem ki- 


Lotusnál; utóbbival kiszolgálóoldali 


Java-kisalkalmazások (servletek) is 


tartalomkezelő . képességeivel, -in- 
tográlva ezzel a weblapokat és az 
üzleti folyamatokat, intoraktív. tar 
talmat kínálva a felhasználóknak. A 
WebSphere Advanced Editionje En- 
terprise JavaBeaneken keresztül ér- 
hető el a Dominóból: velük az EJB- 
k anzakciós technológiája kombi. 
nálható a Domino képességeivel. 


Kiterjesztett keresés: 
csak bírja a hardver 


Az elosztott objektummodell és a 
CORBA/IIOP támogatása a böngé- 
szők számára távolból is elérhető- 
vé teszi a Domino együttműködési 
és munkafolyamatos szolgáltatásait, 
Az integrált nyilvános kulcsú infra- 
struktúra — kiegészítve az X.509 
igazolások, az S/MIME, a DCSA és 
az SSL támogatásával — nemcsak az 
üzenetváltás, hanem a webalkalma- 
zások biztonságát is növelik, Javí- 
tottak a Domino keresési képessé- 
geint a termék képes az egész tar- 
tományban (domain) keresni, nem 
kell megadni az adatbázisok pontos 
helyét. Ráadásul egyetlen kezelői 
felületről a Domino-adatbázisokon 
túl kiterjeszthető a keresés az állo- 
mányrendszerre és a webre is; ehhez 
viszont — ismerte el a termékmene- 
dzser — igen erős kiszolgálóra van 
szükség. hogy kezelni tudja az index 
táblákat. Minden webes alkalma; 
záskíszolgálónak fontos egységei az 
alkalmazásfejlesztési lehetőségek: er- 
ről a Dominóban a Lotus Designer 
R5 gondoskodik, amiről külön — jö- 
vó heti számunkban - lesz szó, 

Új képességekkel vértezték fel a 
Dominót a háttérrendszerekkel való 


futratharók. A kettőt együtt alkal- 
) mazva a Java servletek és a Java 
Server Page-ek (JSP-k) kiegészíthe- 
tők a Domino munkafolyamatos és 


IIZITITTIT TETTEIT? 


kapcsolattartáshoz is. A DECS - 
Domino Enterprise Connection Ser- 
vices — valós idejű integrációt kínál 
a vállalati adatbázisokhoz, tranzak- 


An magydez füleket el ís merd, 


lan közzel 


N f sásdenk 


módjó mérks 


ciós rendszerekhez és alkalmazá- 
sokhoz. A kapcsolatot varázslóval 
segített grufikur képemyőn lehet 
felépíteni, megtekinteni és kezelm, 
anélkül, hogy  parancsállományok 
írására lenne szükség. A vállalatírá- 
nyítási szoftverek gyártói közül már 
többekkel — J.D. Edwards, Lawson, 
Omcle, SAP, PeopleSoft — megál. 
lapodtak csatolók gyártásáról, de 
újabbak bejelentése is várható (pél- 


hez a nagy terheléshez terme. 
szetesen új szolgáltatások is kell 
nek, A tranzakciók naplózása bizi 
xítja, hogy még esetleges hiba exe 
tén sem vész el adat, és ennek ko 
szönhetően gyorsabb lett az újnun 
dítás és a helyreállítás, A kiszolgál, 
adatai működés közben ís tömör, 
hetők és archiválhatók, (gy a kar 
bantartás idejére sem kell leállítani 
Mindezt még kiegészítik a terhelés. 


9000099460 
:BAEVB0.GBI 


dául Baán). Tizenöt ílyen csatoló 
(úgynevezett connector) már el is 
készült, az SAP R/3-hoz valót már 
több mint ezren töltötték le. 


Infrastruktúra, felügyelet 


Az infrastruktúra terén a legna- 
gyobb változás a méretezhetőség- 
ben van. A Lotus nem kevesebbet 
állít, mint hogy a Domino addig b6- 
Víthető, amíg az alapjául szolgáló 
platform bírja. A címtár 1 millió fel- 
használó adatait tartalmazhatja: ek- 
kor mintegy 120 megabájt méretű, 
vagyis gond nélkül felrakható egy 
noteszgépre ís. Jeanette Medlin pél- 
dául az IBM teljes címtárát viszi 
magával hordozható gépén, így bár- 
hol ís van, mindig mindenkit meg 
talál. Ennél ís tovább bővíthető a 
ímtárkatalógus, ami a címtár leg- 
fontosabb. adatainak. kivonatát tar- 
talmazza. Az ebbe felvehető fel- 
használók száma 10 millió, azaz 
Magyarország teljes lakosságát fel 
lehetne venni egy Domino címtár- 
katalógusba. A kezelni tudott adat- 
bázis mérete gyakorlatilag korlát- 
lan; 64 gigabájtos adatbázissal már 
tesztelték a Dominót, és a hírek sze- 
rint nem volt gond vele. Még egy 
nagy szám: a Domino (természete- 
sen amennyiben a hardver bírja) tíz- 
ezer egyidejű aktív felhasználót tud 
kiszolgálni. 


elosztás és a fürtözési képességek, 
ez utóbbi csak az Enterprise válto. 
zatban. A Domino Server.load nevű 
kiegészítése a kiszolgáló beállítás 
hoz nyújt segítséget azzal, hogy s; 
mulálni lehet rajta az éles üzemű 
terhelést. 

Végül, de korántsem  utolsósor- 
ban, ígen nagy figyelmet fordítottak 
a felügyeleti munka egyszerűsítés 
re, ezáltal a költségek csökkentésé. 
re. Könnyebb lett az ügyfelek admi 
nisztrációja: a kezelői felület a Win- 
dows Explorerére: hasonlít, amelyen 
egérműveletekkel lehet mozgatni 
például a felhasználókat vagy az 
adatbázisokat a kiszolgálók között 
Mód van több tartomány vagy ki- 
szolgáló felügyeletére egy pontból 
És a felhasználók egy csoportjá- 
nak együttes adminisztrációjára. Az 
ügyfelek telepítését könnyíti meg 4 
Dynamic Client Configuration, n 
kor is felhasználók egy körülhatk 
rolbató csoportja számára sok min 
dent be lehet állítani előre, például : 
biztonsági szintet, az alkalmazáso- 
kat, a kapcsolatokat, de még a keze 
lói felületet ís. Hasznos funkció le 
het a jelszó- visszaállítás ís: ha a fel 
használó elfelejtette jelszavát, az! 
vissza lehet fejteni — de kizárólat 
egy alkalommal, ezért a megtalált 
jelszót azonnal le kell cserélni. 


Schopp Attila 


ALL YOU NEED IN LAN WE BACK YOU UP" 


0) 9-333-KTI (9-3. 


Tekintse meg teljes kínálatunkat az Intorn 
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áezázz 119 Mt EPE MB KAMI SAM FDD 1 4 GB MDI 
hóna tizet LD Toncápak HAPOMCÁS TIL 14 hvg sans 1 
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IBM ThinkPad 365XD 215000,- 


Sota 13 Cam. Ugy. 35994, 
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hangkártya T7 


T TT lom VALED, T4aak Ta TŐ 
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Számítástechnikai eszközök, notebook-ok javítása! 


"EPSON, Hewlett-Packard, Kyocera, IBM, , Szer Tir tte 
Lexmark, OKI, NEC, Fujitsu, Seikosha, Brother, ? 1. 41. Vass Sue tő 


nyomtatók eseti és átalánydíjas javítása kedvező feltételekkel! 


RTR PERIEERIR ezer 


1071 Budapest, Peterdy u. 35. Ti 


KIM-SOFT Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 
1112 Budapest, Hegyalja út 70. fszt. 2. 
Telefon: 319-8973, 319-8967 Fax: 319-9760 
13-588, 3223-034. Fax: 3423-308. é esebb információk az Interneten: www.datanet.hu/kimsoft 
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KONFERENCIA 


Konferencia az euro és a 2000. év problémáiról 
vállalati-, szervezeti vezetőknek, döntéshozóknak 


1999. február 24. Park Hotel Flamenco, Budapest, XI. Tas vezér u. 7. 


Témák: A 2000. év probléma és az euro bevezetése. 


Az előző konferenciánkon, 1998 
informatikai szempontból foglalkozt 
folytatásaként február 24-én vi 
megoldásokról, már működő rendszer. 
számolnak be a szakemberek 


00. év projektek 


Az előadókat ezúttal olyan cégektől hívtuk meg, ah 
- a megoldásszállítók segítségével — már beindultak 
végleges, jelenleg is folyamatosan bővül. 


öadók 


Az 1DG első Y2K konferenciájá, 1998. december 2-án 


A konferencia ideje alatt a Kürt Kft. munkatársai a helyszínen ingyenesen tesztelik 


(Y2K Bug) a résztvevők magukkal hozott számítógépet, merevle 


COMPAGa A konferencia második részében a jelentős érdekíőd 


bankszakemberek elemzik az euro-kérdéskör hazai 


CE tapasztalatait 


tekint 
zásait, az első két hón 


. scCco A programmal és a rendezvénnyel kapcsolatos további információk 

a www.idg.hu/konf cimen találhatók. Innen nyomtatható ki a jelentkezési ürlap 15, 

i KÜRT amelyet kitöltve kérünk a 212-04-06 faxszámra elküldeni 

. ea CGYEÜTÉR, Szóbeli tájékoztatást a részvételről Gazdag György ad a 06-20-943-3281 telefonon 
Email gazdaggidg hú 


Ae 


ALBACOMP 
Albacomp At. 
8000 Székestehérvát 
Mártírok útja 9 

Tel. (22) "315-á14 
Fax (22) 3 


Budapesti Kirendeltség 
1139 Budapest 
Frangepán u. 8-10 


Pentium" II processzorral 


14.990, - 


ni garancia! 


Szaküzletek 
1065 Budapest 
Nagymező utca 25. 
Tel: 311-8095 
Tel/farc 381-8108 


§ intel Pentium? 11.350 MHz SIZKB L2 cache processzor 

9 Intel Se440BX ATX (PII233-450) alaplap, 
4)3PCITISA. IC 
9 66/100 MHz busz sebesség 


1011 Budapest 
Főutca 31. 
Tel 201-4409 


ros ! párbazamos port 


Széchenyi u. 49. 
Tal: (46) 354.265 
Tel/fax (46) 353-100 


Rendszerintegrátor cég munkatársakat keres az alábbi munkakörökre: 


, Programozó 

Elvárások: 
" Cs4, Java, Lotus Script nyelvek valamelyikének mély ismerete 
" legalább szakmai angolnyelv-tudás 


, Rendszermérnök 
Elvárások: 
" NetWare, NT, OS/2 hálózati operációs rendszer valamelyikének alapos ismerete 
" üzemeltetői vagy szervizgyakorlat 
" legalább szakmai angolnyelv-tudás 
Amit nyújtunk. 
" nagyfokú önállósággal, kötetlen munkaidőben végezhető munka 
" versenyképes jövedelem 
" korlátlan szakmai továbbfejlődési lehetőség 
Jelentkezés: 06(30)9830-982 


Nemzetközi számítástechnikai SZÁMÍTÁSTECHNIKAI CÉG FŐÁLLÁSÚ 


ORACLE- 
PROGRAMOZÓT 
KERES. 


vállalat számítástechnikai 
rendszermérnököt keres 
rendszer-felügyeleti 
programok telepítésére, 


A munkakőr betöltéséhez szükséges: 
új nez 2 év gyakorlat, angolnyelv-tudi 
beüzemelésére fotszáetztetajátas 


szervezési laposztolot, 
"datbázis-kezelői gyakorlat, 
9 Cs.4 és az AS 400-os ismerete. 


Érdeklődni a 488-0633-as 
telefonszámon lehet. 
A szakmai önéletrajzokat az alóbbi 
címekre kér 


Angol vagy német nyelvtudás 
szükséges. Jelentkezni 
önéletrajz beadásával a 


szerkesztőségben: , Jobb 


Hj 


munkahely" jeligére lehet. 


PLANTREND Kft. 


1132 Budapest, Vádi út 70 
Telefon / Telefax: 349-1141 
E-mail: plantrendomail.datanet.hu 


minőségi 
számítás- és irodatechnika 


0" "P-RÉSZL ETRE IS! : 
piv/ /? d d KZe : 


A nemzetközileg elismert, 1009-ban amerikai tulajdonú Recognita Rt 


szoftvertesztelési feladatokra 


számítástechnikai munkatársat keres, 


Követelmények; 
imitógég felhasználói szintű ismerete (WIN95-, WIN98-. NT, Otfice-alkalmazások) 
c középszintű angolnyelv-tudás 

zt gyakorlat 
lágosítást nyújt Torsán Józsat, Telefon: 452-3725 
nk részletes angol nyelvű önéletrajzái február 2349 
E-mail cím: jozsef torsanGbcaere.com 

Levélcím: 1550 Budapest. PI. 210 


A recognita 
" agy eses 


BIZTOS EGZISZTENCIA 
EREDMÉNYES 
MUNKATÁRSAKNAK 


GEOMETRIA; 


Magas minőségi követelményű műszaki nyilvántartások fejlesztésére keresünk 
Visual Basic és C4-s gyakorlattal rendelkező 


RENDSZERFEJLESZTŐ 
programozót WINDOWS-NT, ORACLE programfejlesztői környezetben. 
ELVÁRÁSAINK. ELŐNYÖK: 

: felséfokú szakirányú végzettség. a vétöáműtörreési gyükiszt, 
- angolnyelv-tudás " CASE- tapasztalat. 
JELENTKEZÉS szakmai önéletrajzzal, írásban az alábbi címen: 

GEOMETRIA Térinformatikai Rendszerház Kft. 
1025 Budapest, Felső Zóldmáli út 128-130. 


Elektronika 
Induktív 


elemek sm 
Dinamikusan fejlődő iparvállalat munkatársakat keres 


telsőfokú informatikal/közgazdosági végzettséggel, fd német és/vagy 
angolnyelvtvdássol o következő területekre 


" anyaggazdálkodási és termelésírányítási rendszer üzemeltetése 
" WINDOWS NT, LOTUS NOTES rendszeradminisztráció (LAN/WAN ismerettel) 
" AS/400 rendszeradminisztráció 


Mechanika 
Szerszám- 
készítés 


Kulnuólt köznyezetben biztos egzisztenciót. szakmai fejlődési lehetőséget biztosítunk 


Mogyar és német vagy angol nyelvű önéletrojzotkat ,IT" jeligére 
1999. február 281g a következő. címre várjuk: 


2600 Vác, Pf. 291 


Kockázati tőke 


[/4 (1 td - - e ben a vevék ják a 

Gyűlik a második Eguinox-alap i 
Három éve van jelen a magyar kockázatítőke-piacon az Eguinox; a tőketársaság vezetői a második be véle: k ke - 
tektetési alap megnyitása alkalmából — az első alapból informatikai vállalatként részesülő Synergon és he egy. L dik 
Elender vezetőível együtt — tartottak sajtótájékoztatót január 27-én, Budapesten. re b k 

z Éguinox ügyvezetője, Fodor Péter — national, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési ( ció szerint az Eguinox b. feladata meregáe kelő 

visszatekintve a néhány évvel ezelőtti ( Bank, az IFC és más befektetők részvételével ) lett, hogy befektetési lehetőségeket tárjon fe 1: 
Ass helyzetre — kifejtette: ő maga ( mintegy 8 millió dolláros tőkével létrejöhetett ) az alap számára Koncepciójuk szerint az ál 4 
1992 óta figyelte a magyar piacot, s ennek foj- [ a Hungary Private Eguity Found, ennek ! luk ideál telés ménéke k 
lődését több más tényező mellett a tőkehiány ] összegét 10 éves időszak alatt kívánták kihe- ! millió doli 1 k 
ís akadályozta. 1995 októberére érett meg a ) lyezni (végül is 42 miltió dollárt fektettek be, ! 2-S év. ezt köv Fodor fe reng 
helyzet arra, hogy az amerikai kockázatitőke: ) és a folyamat mintegy 3.5 év alatt zajlott le), ! kesítése tözsdei kiba. 4 
piacon már régóta jelen levő Advent Inter Az akkor megalkotott szervezeti konstruk vezetői kivásári . a 

esedett az ala fi 
a ból, kő az Euronct eg . § 
Synergon-eredmények ( ETET ATM fállőzatat ütés " hetek 
G bb A z kelt. Ily módon az alap Ká 
70 millió dollárra tervez 

Február 2-án sajtótájékoztátón ismertette a [ szónt a jelenlegi helyzetben nem lett volna )  Szalóczy Zsolt, a Synerg Ki 
Synergon Rt. tavalyi eredményeit Szalóczy ) mód eltekinteni Így a Vidcom kivonult a ! a tavalyelőtti és tavalyi tőkebev haj gy eg a 
Z4olt vezérigazgató, később pedig szervezet. ) piacról, munkatársai pedig csatlakoztak csolatban a szerves növekedéshez. valamin c - 
fejlesztési kérdésekről, valamint az elmúlt ne- ( nergonhoz. Változik néhány me ő di laz szíciókhoz szükséges tókeigényt, illetv ta a köze a 
gyedév számukra fontos projektjeiről beszélt. ] feladata és szerkezete is, Így az eddigi Appli- ! atőzsdére menetehg hiányzó tőketgényt jet et a ( z E 
A cégcsoport — melyet u Synergon, az Integra ) kációs Divízió a tóvábbiakban — az SAP úz- ! te meg a kockázatítóke-bevonás főbb indokai g: 
és a Fibex alkot — a tavalyi utolsó negyedév gal kiegészülve — Üzleti Megoldások Di- / ként. A múltról Szalóczy elmondta, bh ina k k 
ben mintegy 4 milliárd forint konszolidált ár- [ vízió néven működik. A másik változás az ! olyan iparágban vannak jelen, amelynek ni 1 4 z 
bevételt ért el, és így éves szintű árbevétele a ) Rendszerintegrációs Divíziót érinti, neve In- ) vekedése r It, VÍSZOnt 
nemzetközi könyvelési rendszer (IAS) szerint ( formatikai Rendszerek és Szolgáltatásokra ! cé vi 1.5 áltiárd forintos árbevét a atói p k 
számolva meghaladta a 10 milliárd forintot ( változott, vezetője pedig Cserna József lett, ! vel nem tudott versenyezni a multinacionál a 
ez még nem auditált adat), Véleményük sze- ( Ezen belül négy üzletágcsoport — Alkalma- ! vállalkozások magyarországi vállalataival. A ! Így az E x a 
rint — értékelte az eredményt Szalóczy — ez [ zások, Hardverrendszerek, Kommunikációs ! tőkebevonás előtt már zagálták a tő; k 
a növekedési ütem gyorsabb a hazai infor- ! rendszerek, Szolgáltatások — alakult ki, az de akkor úgy láták 1 szer E 
matikai ipar általuk becsült 30 százalékos át- egyes vezetők pedig Pintér Pál, Baján Péter érett rá. Tőkeit Révész Gábor 


lagánál, így a cég tovább növelte piaci része- 
sedését ís. 

Újra elkészítették a projektjeik nagyságát 
elemző kimutatásokat. A számokból egyértel- / 
műen látszik, hogy ma már a közepes és nagy 
projektek adják a bevétel döntő hányadát. Száz- 
millíó forint feletti projektekből származik a 
Synergon bevételeinek 50 százaléka, 
100 millió közöttiekből 30 százalék, és csak 
20 százalék a 20. millió forint alami megbízá- 
sok bevételi részaránya. 

A Synergon szolgáltatási portfótiójába 
1999 januárjától új elemként a videokommu. 
kációs rendszerek ís bekerültek. Ehhez a 
Vidcom Kft.-vel kötött szerződés adja az ala: 
pot, a megállapodás énelmében a Vidcom 
munkatársai a Synergon Videokommunikáció 
Üzletágában folytatják munkájukat, az üzlet. 
úg vezetője Cseh Zsolt, a Vidcom eddigi ügy 
vezetője lett. Az üzlet nem a klasszikus akvi. 
ríciók módján zajlott le, mert a cég korábbi 
bevételi szintjéhez képest túl magasak lettek ! 
volna a Vidcom auditálási költségei, ettől vi- ! 


0 és 


ethi Zoltán. Végül Szalóczy 
kö; 


Dina István 
személyi hírt közölt 
egyezéssel távozott a cégtől Tá 


mé 


ai igazgató. 
A szokásoknak megfelelően Csak 
gató-helyettes néhány friss projekt 


Ferenc 


sével zárta a sajtótájékoz. 
ávkereskedési 
zzközökkel, ím 
kezési feladatokat egy 
aránt a cég szakemberei végezték el 

BICC alapú strukturált hálózatot épített ki a 
Synergon az Elmű három irodaházában, A 
4500 végpontos hálózat alkalmas hang- és vi. 


Az értéktőzsd 


tatót, 
hálózatot építettek ki, Cisco 


részére 


tervezési és a ki 


dcojel 
bős 
BICC Blolite szálbefűvásos technológiáját al: 
kalmazzák. Több új megbízást kapott a Sy 
nergon Lotus üzletága is. így a BorsodChem. 
ben Lotus levelezőrendszert telepítettek, az 
Állami Számvevászék számára Domino alapú 
webkiszolg; lyeztek üzembe. 


vitelére, a végpont és sávszélesség: 


tési igényekre felkészülve a kiépítéshez a 


Szabadon választott kanfigurásó 9 Kedvező árfeljesítnény viszony 2 2 év garanca (körbare csökkenthető) e 
A holes kipröbálási 100 Mizlostása 6 Használ gép visszavétet garando 9 Saját szerz Urtalók 
alkatrószekket, fokilétszoreit áramkérőn javítástochnalágtáláva 9. Bernulmök ugytotszotgátat landcsadás 0. 
Lízing. rósztet, tartós börtat 


0010 


Intel" Pentium 


512 KB le 


64 MB RAM SIMM 
4.3 GB HDD 

5 144 MB FOD/24. 
XGA TET 


5 Neo M 
video ve 
"16 bit Sou 
hullámtáblás hang 


1 Type III PCMCIA sot 


" 2x Type ül vogy 
" Synaptics To 


"DALT ú 


pad (scrollj 
d port 
 Lítium-ion akkumulátor 
" 151? 1 PS/2, VGA, USB, audio port 


2.3 kg 
pentunyi 


Extra könm 
" Windows 95 PE (opció: NT 4.0) 
s Opció: Docking Station, 2. okku 
"1 év helyszíni garancio 

(opció: 3 év) 
" Y2000 megfelelőség 


NUMANSSÍT KI. elnyerte ez 
es 9 legjobb kelot-serspal 
disztribetere amet. 


Aaron 


(oHome 


és Excite 


Otthon vannak az interneten 


a. Folytatás a §. oldalról 
mint ahogyan azt más portálok tulajdonosai 
tették az utóbbi időben. 

Tobb amerikai szaklap is úrt arról, hogy a 
ILyoos áruba bocsátja a vállalat 20. százalékát, 
§ hogy kereken egymilliárd dolláros vételár 
ra számít. Ezzel szemben Davis azt mondja, 
hogy inkább sajár maguk akamak másokat 


rolni, mintsem hogy árulnák a céget 
kár annak töredékét 

Ron Rappaport, a kalifomiai Zona Re: 
ch elemzője szerint a Lycos mindaddig 
senkivel sem, amíg maga 


nem lép szövet: 


A megbízható háttér 
az IBM e-business 


" Az IBM szakmai és űzlefi 


0, harmonikusan 


Működő rendszerek 
az ICON-tól 


goldósokkal 


gényei szeri 


szolgáltatások 


Elektronikus 
üzletvitel 


mögé nem utasítja a Yahoot. A Media Metrix 
piackutató cég legutóbbi adatai azt mutatják, 
hogy — látogatottság szempontjából — a Lycos 
tulajdonában lévő weboldalakat csak a Yahoo 
lapjai előzik meg, (Tavaly decemberben a meg- 
kérdezett egyesült államokbeli intemethasz; 
nálók 46.5 százaléka a Lycos, 48.2 százaléka 
pedig a Yahoo mellett tette le voksát.) 

Nem lehet csodálkozni azon, hogy komoly 
figyelem kíséri a Lycos piaci pályafutását. AZ 
AOL-Netscape összeolvadás, nem is szólva a 
mostani Excite-(G Home fűzióról, alaposan 


! felborzolta a kedélyeket, A Lycost rendre hír- 


be hozzák a Tíme Warnerrel és a Bertelsmann 


AG-val. Azt mondják, olyan látványosan nö- 
vekszík, hogy egyre kívánatosabb felvásárlási 
célponttá válik, és sokak szerint csakis azért 
kelleti magát, hogy még kívánatosabb legyen, 

Mig az elemzők és az ipar szereplői a hát- 
térben vitatkoznak. aközben a Lycos eszes 
stratégiával dolgozik. Teljesen más módszert 
dkalmaz, mint a többi portál tulajdonosa. Az 
úte, a Yahoo és a Netscape Netcentere 


gyakorlatilag hasonló, és körülbelül ugyanany- 
nyi szolgáltatást nyújt, mint a Lycos, csak ép- 
pen nagy, központi webhelyekről; 

Velük ellentétben a Lycos nem hisz a 
megahelyek hatékonyságában; más-más piaci 
szegmenset megcélzó weboldalak hálózatát 
alakította ki. és az eltérő felhasználói igé- 
nyekhez idomított marketingstratégiával él 
Rappaport szerint egész jól 


Fast forward 


A portálok jövőjét fürkésző piackutatói elem- 
zések számát csak az intemet jövőjét jósoló 
jelentéseké haladja meg. Azt pedig már szám- 
alanszor hallhattuk és olvashattuk, hogy a 
túlterheltség miatt összeomlik a világháló. 
Szerencsére eddig egyik pesszimista jóslat 
sem igazolódott be, Az viszont meghamisít; 
hatatlan tény. hogy a hálóhasználók száma fé- 
] lelmetés ütemben növekszik. 

A Forrester Research pinckutató intézet 
szerint ebből a szempontból eléggé kritikus 
lesz az elkövetkező három év. Egyedül az 
Egyesült Államokban a jelenlegi 287 mil- 
Iióról 776 millióra nő majd az online felhasz- 
nálók száma. 2002-ben az intemethasználók: 
) nak számottevő hányada (hozzávetőleg 16 mil: 
1ió fő) kábelen vagy DSL (Digital Subscriber 
Line) csatlakozással éri el a világhálót; ez a 
mai $6 kilobitfmásodperces modemek sebes- 
ségénél 50-szer gyorsabb hozzáférést tesz le- 
hetővé. A videokonferenciázás, az intemetes 
telefónia, a távmunka és az online játékokban 
való részvétel pedig nemcsak a sávszélesség- 
tei. hanem a hálózat megbízhatóságával szem- 
ben ís magas követelményeket támaszt. 


Személyre szabottan 


Lapzártakor kaptuk a hírt, mely szerint Inte- 
erted Network Connection (INC) néven ín- 
tegrált üzleti szolgáltatást vezet be az ATRT. 
A cél: olyan szolgáltatásosgomagot nyújtani az 
ügyfeleknek, amely csökkénti a vállatati háló- 
zatok fenntartásának költségét, ugyanakkor 
növeli a sebességet, és könnyen kezelhetőt 
Mike Armstrong, az ATAT igazgatótaná- 
csának elnöke a washingtoni Cornnet keres- 
kedelmi kiállításon azt nyilatkozta, hogy jú- 
niusban fejezik be az INC tesztelését, $ a pró- 


baüzem múltával, várhatóan ez év harmadik 
negyedében indul be a ,nagyúzem", 

Egy valami jól kiolvasbató a portálok, de a 
nagy távközlési szolgáltatók világháborújából 
ís minden piaci viaskodás, ár- és szolgálta, 
tásverseny győztese, valódi haszonélvezője a 
felhasználó. Épp ezért sokszor azt som bánja, 
ha a kényeztetés közben — vagy még inkább, 
annak okán — gyengéden kihasználják, 


edelemből származó bevételek 


(Forrás; Iatermatlonál Data Corponttíoni 


Úgy véljük, hogy a portálok free-mail szól 
gáltatása kítúnő példa erre. Vegyük csak a 
Excite webhelyének (htrp:lwww.excite.com 
kényelmi szolgáltatását, az Excite free-maúlt 
Mire a gyanútlan (ne legyünk igazságtalanok 
többször figyelmeztetető online felhasznál 
hozzájut az ingyenes" levelező accounihoz 
már javarészt mindent tudnak róla. Hogy hív 
ják, mikor és miért született, merre lakik, mú 
beceneve? De a rendszer ugyanígy kíváncsi 
levelezőpartnerek. becenevére ís — még 
hogy másra nem! 

Az ingyenes e-postához csak áz juthat ho: 
zá, aki vállalja, hogy fogadja az Excíté ,521 
mélyre szabott" online reklámmaíljeít, Va 
akit nem zavar elektronikus levelezés közbe 
az, hogy a képernyő legváltozatosabb helye 
villogva. gyors egymásutánban váltakozva f 
lennek meg a szalag-. ponthirdetések. A töb 
séget azonban igenis irritálja a kéretlenül érk 
26 online hirdetések sokasága, Egy szó. mi 
száz, személyre szabottan kiszolgált belép 
oldal-használónak sem könnyű lenni, 


Bell és Jermoluk 


Ha már a személyeskedésnél tartunk, ha 
szóljunk végezetül néhány szót George Be 
ről és Tom Jermolukról, Az Excite Ügy 
zető igazgatója és az (DHome Network 
nökvezérigazgatója kemény tárgyalófelek" 
bizonyultak. A The Industry Standard cí 
San Franciscó-i lap értesülése szerint a v 
eredményre vezető, utolsó tárgyalási naf 
egyvégtében hat órát ízzasztotta egymás 
két fél. 

Állítólag Jermoluk már korábban ís foly 
azzal nyaggatta Bellt, hogy tegyen egyér 
mű hűségnyilatkozatot; mondja el, van-e f 
komoly, az (d Home-hoz mérhető vevője! 
A tárgyalások befejeztével pedig. 9 
Tadustry Standard szerint úgy éjfél 
Jermolúk feltépte az íroda ajtaját, és az ott 
rakozó jogászok, könyvelők előtt azt kill 
ta Nehogy eszébe jusson még egyszer ! 
fonálni nekem!" 

Az Excite és az (XHome munkatársait c! 
csak az lepte meg jobban, amikor az ? 
másodikként kílépő Bell közölte: megki 


tett a belépőoldali üzlet. 
Zímányi Kat 


3 


ő 


: 


ű 
emi 


hi 


emóriaírissítésül mindössze 
annyit, hogy az Európai 
Unió (EU) tagállamai közül 
csupán. négyen (Dánia, Görögor- 
szág, Nagy-Britannin és  Svédor- 
szág) nem csatlakoztak az úgyneve- 
zett eurózónához. Angliáról közv. 
domású, hogy — legalábbis egyelőre 
— mereven ragaszkodik nemzeti var 
lutájának, a fontnak a kizárólagos 
használatához. Tony Blair minisz- 
terelnők január első napjaiban azt 
nyilatkozta a The Wall Street Jour- 
nal című lapnak. hogy nem érett még 
mega helyzet az Egyesült Királyság 
csatlakozására, A Blair-féle állás 
pont ellenzői azonban azzal érvel- 
nek. hogy a későbbi időpontra kitolt 
csatlakozásnak komoly ára lesz: ak: 
kor már minden bizonnyal nem az 
angolok diktálják a feltételeket. 
Jóllehet a brit miniszterelnők tett 
már olyan kijelentést, amely szerint 
csetleg népszavazást írhatnak ki é 
kérdésben, szó sincs konkrét idő- 
pontról, sót — a rosszmájúak szerint 
— konkrét szándékról sem. Svédor- 
szágban és Dániában is felmerült 
a népszavazás gondolata, szakértők 
szerint azonban 2001 előtt aligha 
kerülhet sor efféle lépésre. Ami Gö- 
rögországot illeti, még kicsit korai 
lenne a szándékát firtatni, hiszen 
éppen azért hiűsult meg az eurózó. 
nába való belépése, mert nem vol- 
tak adva a csatlakozáshoz szükséges 


GAZDASÁG 


Kényszer vagy kihívás? 
Számolni kell az euróval 


Valószínűleg nehéz dolog lenne olyan külföldi vagy magyar gazdasági szaklapot megnevezni, amelyik közvetlenül 
az újév előtti időszakban, de legkésőbb január közepéig ne foglalkozott volna az űj, közös európai pénzzel, az 
euróval. Ezért nem is szándékozunk színre lépni egy, a farsangi szezonra átcsúszott, megkésett euróelemzéssel 
Inkább azt szeretnénk megmutatni olvasóinknak, hogy hol milyen fogadtatásra talált ez a páneurópai fizetőessz 
köz, illetve hogy miképp viszonyulnak hozzá az IT-felhasználók. 


amerikai dollárt az erős európai va- 
Iutától, de. gazdasági elemzők sze- 
rint az elnökből pusztán a kincstári 
optimizmus beszélt. amikor köz 
Tradta ezt a derűlátó nyilatkozatot. 
Fred Bergstein egyesült államokbe- 
Ti közgazda úgy véli, csupán néhány 
Év kérdése, és az curó alaposan pró- 
bára teszi majd a dollárt. Az (nter- 
national Herald Tribune hasábjain 
az euró csélycin elmélkedve arra ju- 
tott, hogy minden attól függ, milyen 
gyorsan alapozza meg tekintélyét a 
világ pénzpiacán a közös európai fi 
zetőcszköz — és nem utolsósorban a 
mögötte álló jegybank: az Európai 
Központi Bank. 

Amerikai kormánykörökben már 
most is többeket foglalkoztat, mi 
több, aggaszt az a tény, hogy a kö- 
zös valutát alkalmazó 1! EU-tag 
állam gazdasági erőben csaknem 
fölér az Állámokkal. Az aggodal- 
miaskodák egyelőre csak az 1997-es 
exportadatokat mérték össze, És azt 
találták, hogy az eurózóna országai 
(együttesen) abban az esztendőben 
25 százalékkal nagyobb exportfor. 
galmat bonyolítottak le, mint az 
Egyesült Államok, és kétszer akko- 
rát, mínt Japán. 

Paul Volcker, a Szövetségi Jegy 
bank exelnöke azt állítja, hogy a 
dollármak még jó ideig nincs oka 
tartani az ECB-től és az eurótól. 
Szavai szerint az curónak előbb ki 


mindenkorra kivonják a forgalom 
ból, egyszersmind egyedüli hívats- 


los fizetőeszközzé emelik az eurót 


Az emberi tényező 


Lapunk ez évi 4. számának Hírhút 
tér rovatában az Apple Store konk- 
rét példáján mutattuk meg. hogy 
miként igyekeznek az élenjáró 


Államok részesedése 
"a világkereskedelemből 
(százalék 


forzs Euroszzt 


) tesen zajlott le rendszereik 


egyesüli államokbeli  információ- 


szerint az észak-amerikai informa 
tákai igazgatóknak még b 
ddejük és módjuk eldönteni. 
támogatják-e az eurót: 


en van 
hoz: 


most. 


Sikeres átállás 


Az curópai bankok — kicsik és a 
gyok egyaránt — árról 4 
hogy símán, csaknem zökkes 


verziós átállítása. A német Dresdner 
Bank AG figyetemre méltó ön 
get, több mint 250 millió (!) már 
(hozzávetőleg 150. mil 
fordítom a konverziós folyzmat le 
vezénylbésére. Az új esztendő elsi 

in, január 2-án és 5-án két 
ezer alkalmazottat rendeltek be az 


dottárt 


kisebb európai pé: 
párizsi. lyoni és monacói 
működő Wargny brókerház 
mint másfél évig készült az c 
nyitányra. és F. 
zgató 
venék ezt at 


választásuk. hiszen a Pár 
minden vele kereskedő cé 
követelte a január 3-ai főpróbár 
Ésasiken 

] A frankfurti Bírkert 4 Felcken- 


sarkalatos gazdasági feltételek. Ez- 
zel együtt is jót tett a görög drach- 
mának meg az ország tőke- és köt 
vénypiacának az a kormánynyilat- 


technológiai (TT) cégek minél előbb 
eurókomparibilissá válni. Teszik / 
mindezt azért. mert úgy tarják, / 
hogy elemi érdekük a térséggel. a ! 


ig elég kicsi 
ahhoz, hogy ne maga bajlódjék az 
ilyen horderejú problémákkal. Ezén 
Birkerték megbízható ki 


kozat, amely kilátásba helyezte, hogy 
a görögök két éven belül csatlakoz- 
nak a monctáris unióhoz. 

Emlékeztetőül az curózótra tag- 
államainak névsora: Ausztria, Bel- 
Eium. Finnország, Franciaország, 
Hollandia, Írország, Luxemburg, Né- 
metország, Olaszország, Portugália 
és Spanyolország. A központi jégy- 
banknak, az Európai Központi 
Banknak (angol rövidítéssel: ECB) 
Frankfurt ad. otthont (ez megint 
olyan helyzeti előnyt ad a köntinen- 
tális Európa számára, amelyet ígen 
nehéz lesz behoznia Londonnak) 
Az Atlanti-óceán túlpartjáról tekint- 
ve a stizenegyek" terepe kereske- 
delmi szempontból kezd hasonlítani 
az Egyesült Államokéhoz: egyetlen 
fizetőeszköz használata révén elér- 
hető, nagy tömegű vásárlótábort tö- 
mórítő és — az eltérő, igencsak vál- 
tozátos nemzeti nyelvektől eltekint- 
ve — kényelmes pinctérré válik. 


Üdvözöljük az curó bevezetését 
4 (1 curópai ország történelmi 1é- 
pést tett meg általa — jelentette 
az amerikai elnök január 5-én 
adott. sajtónyílatkozatában. — Az 
Egyesült Államoknak ís érdeke, hogy 
Európa pénzügyi szempontból 15 
egységes, gazdaságát tekintve erős 
kontinens legyen." 

Clinton hozzátette: nem félti az 


A húszas évek hiperinflációja. illet; 
ve a IL világháború utáni nemzeti 
valutalcértékelés keserű tapasztala- 
tai után érthető, hogy a németorszá- 
gi pénzpiacon várakozással vegyes 
félelemmel tekintenek az eurókor- 
szakra. Egészen a legutóbbi hóna- 
pokig az volt az általános vélemény, 
hogy a német márka feltétlenül ve- 
szíteni fog vitathatatlan erejéből, ha 
egy kosárba kerül olyan nemzeti va: 
lutákkal, mint például az olasz Tíra 
vagy a spanyol peseta, 

A legutóbbi hónapokig; mert 
mostanában megfordulni látszik a 
trend. Egy friss helyi közvélemény 
kutatás eredményei azt mutatják, 
hogy Németországban többségben 
vannak az euróoptimisták. Akik ki 
tartanak az aggályok és a német 
márka mellett, azok igyekeznek mi- 
nél előbb és minél több ingatlanba 
fektetni eddigi megtakarításukat, 
vagy különböző valutákban (már- 
kában, holland forintban és angol 
fontban) tartják a pénzüket Az 
utóbbi kategóriába tumozó német 
állampolgárok. rendszerint nem a 
bankban, hanem a jó öreg tálaló- 
szekrény fiókjában mentik a ment 
hetőt A ,spájzpolítikának" porsze 
csak nddig van értelme, amíg be 


nem teljesedik az Európai Gazslasá- 
gi és Monetáris Unió (EMU): 2002. 
Július elsején az eurózóna tagorszá- 
ainak nemzeti valutdít egyszer s 


térségben való zökkenőmentes ke 
reskedelem. 


mondja. 


weben forgalmazó cégeknek 15 for 
tos az Európába irányuló kereske. 


kai dollárra árváltani, 
egyszerűbb lesz az élet, nem is szól 
va a hatalmas potenciális vásártó- 
bázisról 

Nelson és az amerikai online ke: 
reskedők zöme úgy tartja, az euró- 


annyira technológiai jellegűek, ha 
nyeg: vajon elfogadják az eurót ma- 
szuk az európaiak? 

Brian $roub. a kaliforniai Be- 


elnökhelyettese osztja az előbbi vé- 


ha az adott országítérség felhasz- 


szabvány a: 
Niek Jones 


itotm lehetőségekkel. 
a Jupitet Communi- 


catiáns londoni elemzője úgy lát 


ja: az embereket jóval nehezebb 
tesz felkészíteni az euró (eb) fogadá. 
sára, mint az IT rendszereket, Joncs 


Matthew Nelson. amerikai társta- 
punk. az [efoworld szakírója azt 
az egyesült államokbeli 
székhellyel működő, de alapjában a 


delem: azért, mert előnyös. Ha csak 
egyetlen európai valutát kell ameri- 
lényegesen 


val kapcsolatos küleskéndések nem 


nem kulturálisak. A lényeg a lé- 


yond.com online kiskeregkedő cég 


leményt: minden a gyakorlatban, a 
használatban dól majd el. Szerinte 
hiába erőltetnek rá egy országra 
vagy térségre valamilyen szabványt 
(egyen az bármúlyen természetű). 


nálói egész egyszerűen nem élnek a 


] adták ezt a munkát, a t 
dig egy holtand-belga 
) klíringhankkal végeztették el. Ja- 
( nuár 4-én csak fél órába telt a 
euróözemmódra való felkészülés — 
állítja Rolf Birtert 

Úgy mdjuk, he 
ban már január 9-én éltek 
curópai valuta nyújtotta lehetősé 


büntetést. valószínűleg egyszi 
lesz végrehajtani, mivel az euróban 
meg a csak 
tudják ebben a pénznemben behaj: 
tanú, ha a szóban forgó üzletember 
vek van eurós csekkfüzete (mint 
köztudomású, az euróbankókra és 
-érmékre 9002-ig várni kell. 
Jean-Marc Defossez bírónak szá 
molnia kell az új valata bevezetésé 
vel járó problémákkal ix. Mivel ma 
egy euró 6.55957 francia frankot ér. 
a fent említett bírság 29518.07 
franknak (közel 5205 doltármak) 
felel meg. A frunkban kiszabtató 
büntetés mértéke — a hatályos joz- 
szabályok szerint — ennél kevesebb 
kell hogy legyen. Más szóval, nem 
elég az eurócsekkfüzot: Európában 
a jogi háttérnek. s mellette még sok 
minden egyébnek ís változnia kell. 


akkor 


Zimányi Katalin 


Előzetes 


BPR alapfokon 
(avagy PR tor Dummies) 
Miben különbözik az üzleti folyar 
matok a BPR 
önséges fejlesztéstől? Abban, 


jjraszervezése, AZAZ 


miben a revolúció az evolúciótól; 


erseny körülményei között 


a mai 
nincs idő a folyamatos fejlesztési 

z ahhoz szükséges visszacsatolás 
lépéseinek — a kiéntékelésnek, a fej- 


lesztésnek és az újabb kiértékelés; 


rk — a végigjárására; ebben a szori 


té 
olt, felejtsük é 
tt elölről. Nem a 
ból kell kiindul- 


ek léptek e 


BPR képviselői 


Hová tegyem? 


sorolja ezt a noteszgépnél kisebb, 
zsebszámítógépnél nagyobb, Win: 
Jows CE operációs rendszerű gé 
pet? Végül, a géppel alaposan meg; 
ismerkedve, a kéziszámítógép kat. 
ba tartozónak ítélte, de cikk 
ngésciről számol 


ben nemcsak töpri 
be, hanem a Jomadáról ís 


Internetgerinc üvegszálon 


Cikkünk a Cisco terveibe és aktuális 
fejlesztéseibe ad betekintést: mivel 
a cég készül a hangforgalomban várt 
ineáris és az adatforgalomban elő- 
ni exponenciális növekedésre, 
ktror 


kus kereskedelem napi 


gyakorlattá válásával még gyorsab- 
ban növekvő intemetforgalomra. A 
Cisco egyik programja szabványo- 
kon alapuló optikai gerinchálózat 


ét tűzte ki célul, s öt fo- 


kifejleszi 


kozatot járat végig a felhasználók; 


kal, hogy ne kelljen mindent azon. 
nal kidobni 

Leltárhiány 

Mi jöbet (még)? Vagy, kicsit bő- 


vebben: mi jöhet a 2000. évben, és 


mi telhet még ki a tőle való félelem- 
517 Van, aki szinte világvégét vár: 
aki kihasználja ezt, s hasznos 
ókkal szolgál: .90 napos 


két személyre" és 
z Y2K a nőkre". Miért 


sCO 
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technológiáj 


Részvényárfolyamok az amerikai tőzsdéken 
999. február 1-jén 
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he Dígítal Vision - 300x600-tól 2000x1000 optikai 
febontás lapszkennereknél 

- 1950x1950 optikai febontás 
filmszkerinemél 

- Ad és AZ szkennelési méret, 

- 30/36 bít egymenetes gyors CCD 

- SCSI.2 vagy párhuzamos port 

- tapadagoló és diafeltét opciók 

- ScanWizard szkennelő szoftver 
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MICROTEK 


LA zza eszzaszeszzszttilttlk 
€-COOP. szasmrászerműsööt . ) 


Tree 


-a S0ko [dalú. 


amírást 


f Kodak ak 


digital science" 


KODAK DC120, DC21) zacérek A disztribútor.. z 


1280x960, 3x ZOOM (DC120) 
1152x864, 2x ZOOM (DC210/220) 
1596x1024, 3x ZOOM (DC260) 
" LCD képernyő 
Video kímenet (DC210/220/1260) Szoftver.disztribúció 
-- Hangfelvételi lehetőség (DC220/260) 
- előtétlencsék, szűrők (DC120) 
- soros port csatlakozás, gyors 
- USB csatlakozás (DC220/260) 
- képarchiválás, adatbázis Z Keresztplotfermes távvezérlés 
. célszoftverek fejlesztése Okratástechnika csat 
" Tel: 353-OTT1/140,162 mellék " Fax: 269-0O151 [/ / 1119 Bp., Fehérvéri út 83. Tel: 204-3030, Fax: 204-3031. e-mail szeziőtekiezie hu 
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Danubius Thermal Hotel 
Margitsziget 


JI 


WA Hotel Menthol 


Klausmann Viktor 
Fábry Sándor 

A .Horel Menthol" 
és a ,Kifutó" sztárjai 
Zen Alphabet együttes 
AAL the Best" Disco 
Tombola 

12000 Ft : áfa, 
amely magában foglalja 
a vacsorát és a hozzá 
felszolgált iralok árát 


sz OLYMPU 
PANAUDI 


Fábry§Sándor 
[ési ossz 


negvásárolhatók. 

az IDG ügyfélszolgálatán 
munkanapokon: 12.00-18.00 óráig 
1012 Budapest, Márvány u. 17. 
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További információ. 


www.idg.hu/infobal 
Telefon 06-20-943-3281 


mindmaker 


sw  €I 


i 


OMPUTERWORLD 


NEMZETKÖZI INFORMATIKAI HETILAP 


Internet, 
1999, Magyarország 


hálózat hazai világa — a fel csak kóstolgatja az intemet adta le 
jók kínálata, a hálózati hoz. ) rint az internet magyarországi hasz 
váférés és kapacitás kérdése — túl 300 


van már a gyermékkoron, ám fel 
nőttnek még nem tekinthető, Ne. 


veghetjük tehát serdülőkorának a ) nak, akik a magas telefontarifákat 
magyarországi intemetvílágot tekintik a te 
Nézzünk néhány példát! A diák- ( nyezőjének 


ág 14 éven felüli része kedvére 
bőngészhet a Sulineten 
sávszélességkorlát mintt. leginkább 
ak a délutáni órákban —. de az ál, 


talános iskolákban már korántsem ! És vannak olyanok is, akik úgy vé Városmajori Gimnázium 630 / 
ilyen kedvező a helyzet. Fokozáto- ) tik, nem késtünk le semmúról diákja a középiskolások több- 
san terjeszkedik a teleházprogram, )  Összeállításunkban . megkéi génél lényegesen jobb hely 


egyre jelentősebb előfizetői számot 
képviselnek a kis és közepes cégek, 
ím magánemberként még elenyésző 
az imemetfelhasználók száma. EL 
gondolkoztató. azonban, hogy egy 
több tízezer főt foglalkoztató ma: 
gyar vállalatnál mindössze 200 kö- 
nül mozog a hálózathasználatra jo- 


gosultak száma, s a bankvilág is 


Fejlesztések kényszerpályán 


nem kielé. 
az elektronikus 
tően pedig két: 


hivatkoznak 
del 
jenül 


kere: net álle 


ondokat 


vet fel a biztonságos fizetés kérdé: 


tünk néhány felhasználót internet 
használati szokásaikról, a szolgálta 
rintő tapasztalataik: 
jövőbeli terveikről. Adatokat 

mtemet- 


ról, 
kértünk a 
szolgáltatóktól is. Távközlési mel 


meghatározó 


lékletről lévén szó, a hálózat kérdé 
scit helyeztük a középpontba. 


M.J. 


( látott PC-ket he 


Az internet felhasználóinak jelentős része a diáks 
ramnak és az iskolák egyéni kezdeményezéseinek köszönhető 
de sok általános iskolás számára is elérhető a világháló. E széle 
ből egy budapesti gimnázium számítástechnikai vezetőtar 
lájában és másutt tanító kollégáítól szerzett tapasztalatairól 

Bárnkopf Péter, a Városmajori Gimnázium igazgatóhelyettese 


zetben 
ké 
— 38 sz. 


szár 


delkezésére 
1 486-os gépeket, a másikban Pen- ) 


tíum Mi 


vül a 
szobáb: 


Középiskolai 
tapasztalatok 


g 


raiból kerül k 


van, ugyanis januártól már 
chnikai laboratórium 

ép — áll a diákok ren- 
Az ej teremben / 


ámító 


ik 


MX 166- esszorral el- [ 
Ezenkí- ] 


könyvtárban és több tanári [ 


pr 
eztek el 


an ís vannak számítógépek. ( 


Az iskola összes 
rendelkezik 
ba kötve 

többségében 


működnek. Az iskolák 


ajnos ne 


A hazai internetpiac számos szereplője rendelkezik gazdag tapasztalatokkal a világ- 
hálózat használhatóságát, előnyeit, hátrányait illetően. Bizonyára a sok azonos ész- 
revétel mellett minden internethasználó találkozik sajátos, csak arra a felhasználói 
körre jellemző speciális problémákkal. Ugyanígy a szolgáltatók, a berendezésszálli- 
tók is el tudják mondani a témával kapcsolatos meglátásaikat — természetesen úgy, 
ahogyan saját szemüvegükön keresztül látják. A sokféle tapasztalat, probléma mint- 
egy összefut azoknál a cégeknél, amelyek rendszerintegrátorként a piac különféle 
szereplőivel kapcsolatba kerülnek. 
E ahol Baján Péter vállalati rend- ) összekapcsoló 

szerekkel foglalkozó igazgató ) csak nagyon drágán lehet sávszé 
és Kákonyi István, a kommuniká- ] lességet bérelni, következésképpen 
ciós rendszerek üzletág igazgatója [ minden bővítést komoly pénzügyi 


beszélt a világhálózattal — különös ) elemzésnek kell megelőznie. 
tekintettel annak magyarországi vo- 


) tínkjein legalább 155 megabít/má- 
] sodperces sebességen közlekednek 
az adatok. Várhatóan ez a tendencia 
rövidesen Európában, belátható időn 
belül pedig Magyarországon is érez; 
teti hatását. 


zóttal a Synergonnál jártunk, [ a külföldi 


internetszolgáltatókat 


vonalakon ug: 


A. másik problémát a felhasználói / 


zsás a helyzet, hí 


csak egy gépterem ál) a diákok ren: 


delkezésére, ahol nem eg 


eszközpark 
A Sulinetes gépekre — a Vár 

jori Gimnáziumban 8 PC 

pott az ket 


erős eszközvásárlásoknál 


skola szoftve 


! szoftverekről is vaj 


gondoskodni. A 486-asokon 
dows 3.1, a Pentiumos 
Windows 95 operációs rend. 
a hálózat Novell IntranetWarc al 
pú. Egyre népszerűbb az isk 
rében a Linux 
 záférhető, sok kellemes tulajdonság 
al rendelkező ope ndszer 
szélesebb körű terjedésének 


Az ingyenesen hi 


natkozásatval — kapcsolatos tapasz- ( Sávszélességugrás ] oldal sávszélességkorlátja jelenti. ) ban gátat szab. hogy nem elége 
u ól. I Természetesen nem a bérelt vonali ) felhasználóbarát, véli az igazgat 

Jelenleg a, magyarországi. ínter- ] Technikai — újdonságnak számít.  előfizetőkre kellirt gondolni, hanem ) helyettes. Az iskola diákjai egyaránt k 
netpiac meghatározó . szegmensét ! hogy a nemzetközi kapcsolatoknál ( azokra Az egyi felhasználókra. ) használhatják a Netscape és a Mic 


akiknél az 56 kilobitímásodperces 
modemtechnológia felső korlátot ál; 
It. Ez a mai valóság, ugyanakkor 
már elérhető közelségben vannak 


ís kezd előretőrni a legújabb gerinc- 
hálózati technológia, az ATM, vála: 
mint az SDH, illetve annak tenge; 
rentúli változata, a SONET fölötti / 


kézben tartó három cég — a Matáv 
az Elender és a GTS (Datanet) — ha 
sonló infrastruktúrán közel azonos 
minőségű szolgáltatást nyújt. A piac 


At 
z intemetes világban már 


! rosoft böngészőjét asztalatok 
szerint 


némi gyakori 


al rendelkezők ín 


kább az angal nyelvű Netscape-et 


legégetőbb problémája — és itt rög- ) csomagkapcsolás (packet over S0- ( részben a kábeltelevíziós technoló- ( választják, míg a kezdők sokkal szí 

tön előjönnek a távközlési vonat- NET). Míg korábban csak a kuta- / giában használatos szélessávű hoz- ( vesebben dolgoznak a magyar nyel a ék E 

kozásak — a gerinchálózati sávszó-  tóintézetekot, egyei eket össze- ! záférések, részint a hagyományos ) vű Explorerrel, , 

lesség korlátozott volta. A. hazai és ! kapcsoló nemzetközi hálózatban le. ) rézvezetéken  skalmaztató, ADSL é 
hetünk a sávszélesség ugrásszerű ) technológiák, Ez utóbbinak külö Nincs rendszergazda gyon számítha k N. 
növekedésének tanúi — a 34 mega- ] nösképpen nagy jövőt jósolnak a ( segítségére: Az esetek t 
bi/misodperces TEN 34 mellett ] szakemberek; ugyanis az ADSL. mir ( Bümnkopf Péter szerint aszásos [7 arud tehát az önerő 


A távközlési összeállítás készítő; nemrégiben megjelent a 155 mege: ) nőségi ugrást idézhet lő a szolgál: ) megoldatlan az iskolai hálósstoknól ? 
)  Fálelősszedkosztó;Makász dud! ( bít/másodperces TEN 155 —, addig ) tatás an a jelenlegi, rendkívül nagy ] a rendszergazda kérdése. Még kös Kicsi a sávszélesség 
] Szerkesztő; napjainkban lassán a profitorientált tömegben installált. rézvezeték ala- [ ponti elképzelés sincs a probléma 
jj dvésszgjepioyy szolgáltatók világába is beköltöznek ) pú infrastruktúra. megváltoztatása) kezelésére, Ott, ahol lelkes. több- / Egyik kuleskéndése az intevnsi "e 

Torvezőszerkesztő: Radnóti Ágnes) ! czek a technol Az Egyesült ] nélkül, Annak nem látják realitását, ) nyire fiatal tanárok oktatják a szá [ nálhatóságánaka kö 
! Felelős kiadó: Bíró istván, Államokban már ma ott tartanak, ) hogy a sávszélesség növelése érde- ] mirástechnikát, megpróbálják saját ! a rendelkezésre álló sí 

hogy a nagyobb szolgáltatók között maguk ellátni a feladatot, de ez tet 
10 Magyarország Ügyvézetője p I (Folytatás a IL. oldatoni ! mészetesen nem megy zökkenő Folyaa 


és a jelentősebb szolgáltatók belső 


etőböz üveg: 
ADSL-lel 
ágrendnyi sáv 
hető el. Már ma 
nak, hogy egy 300 


dc. az 


incs akadálya az 
lárc 
etőtől 


ADSL modemmel az előfi 


ket sem, ezek pedig a sávszéléssé 
get a mainál nagyságrendekkel ma: 
sabb régiókba emelik, Az új igé: 
nyek kielégítéséhez számos beren 
dezést — például a központi útvá; 
lasztókat — le kell cserélni, illetve át 
kell alakítani. 

A. etői és a gerinchálóza: 
 infrastruktűrán túlmenően zavaro: 


gendő kapacitással, megfelelő szoft; 
sokkal kevésbé ke 


erháttérrel. E 


bsége 14.§ kilobitímá. 


SERDÜLŐKORBAN AZ INTERNET 
Fejlesztések kényszerpályán 


vekedése egyre nagyobb igényeket 
támaszt a szolgáltató. informatikaú 
hátterével szemb 


Értéknövelő szolgáltatás 


JA Synergon szakemberei 

Magyarországon az internet terjedé; 
] sének legnagyobb ákadálya a magas 
telefonköltség, Adott esetben az in: 
temethasználatnál a telefonköltség 
jócskán meghaladja az internetszol 
gáltatónak fizetendő díjat. Nemzet 
közi viszonylatban a, telefonköltsé 
gek drasztikus csökkenése mellett 


szerint 


tarifát. alkalmaznak. n szolgáltatók, 
Általános trend, hogy a társaságok 
nem önmagában kínálják az inter 
netszolgáltatást, hanem egyéb alap: 
szolgáltatások értéknövelő szolgál- 
tatásaként nyújtanak intermet-hozzá: 
férést. 

A számítástechnikni gyártók tevé. 
kenységükben kiemelten kezelik az 
intemetszolgáltatókat. Olyan nagy 
cégeknél figyelhető meg e tenden 
t például a Sun, az IBM vagy 
a HP. Kimondottan a szolgáltatók: 
nak állí 
gokat, olyanokat, amelyek speciális 
funkciókat tartalmaznak. 

Korábban. sok. gondot okozott, 
hogy a különböző gyártóktól szár 
bálózati eszközök nem tudtak 


ik össze SZOÍLVOTCKOM A 


maz 


jáperc sebességen modemezett, ám ! az is megfigyelhető, hogy adatátví- ) hibamentesen együttműködni. Mára 
égfelhasználói sávszélesség nő- ! telkor a hangátvitelnél kedvezőbb ! rengeteget javult a helyzet, a szak 
! 
I 
e 19 nyorrtákásó eljáránával álláomák elő. Vagya a HÍ fharokt2 N szinvttagező 
eyyeemtáttárá számára, hengy el 16 mersz érar szet heverjreet és paran el mrad 
pen elkészelető árregalata reredethrrésye álljan a lenyűgöző minősül fetórvalhuzhan képet kötötnéter 
doiga az a tény ága minméryyet mékdk. erellyel 
GAY ELETT 
ZA PACKARD ] 
KENE né MR 98 base 


emberek tapasztalatai szerint 
zető gyártók berendezései gyakor 
latilag. minden kritikus helyzetben 
együtt tudnak működni 


IP 6 béta-verzió 


Az internetvilág előtt álló követke 
ző nagy kihívás az internetprotok 


6-os verziójának a bevezetése les 
így például az 


Nagyon sok gond 
IP-címek korlátozott száma, cím 
aggregálási problémák — megoldó. 
dik az új verzió megjelenésével, Már 
mindegyik jelentős útválasztó-gyár 
tó termékskálájában vannak IP 6-os 
béta változatok, A. megfelelően ki. 
dolgozott és kellőképp dokumentált 
szabványoknak köszönhetően előre 
hatólag nem jelent majd problt 
mát a berendezések számára az IP 


6-os verziót támogató szoftv 


güdása. 

Várhatóan nagy kihívást jel 
azonban az IP 4-es és IP 6-os világ 
együttélése az intermetszolgáltatók. 
nak. Gerinchálózati oldalon ugyani: 
viszonylag hamar megjelenik majd 
az IP 6, a végfelhasználók azonban 
várhatóan még sokára térnek csak át 
az űj verziójú protokollra. 


Hangátvitel 


Ami az egy felbukkanó 
internetprotokoll alapú hangátvitelt 
illeti, feltétlenül meg kell említenünk, 
hogy az IP 4 tervezésekor nem gon- 
hogy bizonyos 
adatfolyamok — jelen esetben a hang 
— továbbításakor garantált sávszé 
lességet és garantált késleltetést kell 
biztosítani. Ma már vannak ilyen 
irányú kezdeményezések, például a 
fenti problémára megoldást kínáló 
Rcsource Reservation Protocol vagy 
a multimédia-alkalmazások I-be 
csomagolt adatainak a továbbítását 
) támogató Real-time Transport Pro. 
) tocol, Ez utóbbi protokollt már meg: 
kezdték integrálni a multimédiás 
H.323 szabvánnyal. 

A szakértők tapasztala 


másra 


ai szerint 
tlen gyártó berendezéseit hasz: 
nálva már ma is nyugodtan lehet 
apú hangárviteli há: 
Annak kimondására 
nem vállalkoznak a szakemberek 
hogy vegyes környezetben kielégítő 


) minősége, mivel ilyen konfig! 
ban még nem volt módjuk az IP aln 


Pú hangátvitelt kipróbálni, 


IP kontra Frame Relay 


Korábban szakmai körökben azt jó- 
solták, hogy a szolgáhatásminőség 

a Ovality of Service — miatt a 
Frame R 


lay fölötti hangátvítel te 
jed majd el széles körben, Ma azo: 


ban úgy tűnik, hogy az IP viszi el 
a pálmát. Ennek egyik oka a szak 


emberek szerint abban keresendő. 


hogy a telefóniáb 
ként. ismert kapcsolócs: 
az IP. alapú hi 


átvitelben 
ú látja el 


cióját 
égy közönséges útválas 


JE a berendezésnek a hangról 
mit sem kell rúdnia, mivel a kapcso 
lás az IP-cim alapján történik. er; 


] nek következtében a már meglév 
jfizetőt kiszolgáló 
ukrúra a legcsekélyebb változ 

tatás nélkül használható, Bizonyos 

hálózati nagyság fölött a Frame Re 
Tigy alapú hangátvitel bonyolultan 
És drágán valósítható meg, szembet 
az egyszerű, könnyen skálázható IP 
alapú megoldással. 


) és na 
) tafrasi 


M.J 


ne Folytatás az 1. oldalról 

az iskola igényeinek kiszolgálására. 
A válasz egyértelmű nem, hiszen az 
fkolák. mindössze. egyetlen ISDN 
vonalon — 64. kilobitmásodperces 
sávszélességen csatlakoznak a há- 
lózathoz. Az ígazán szűk kereszt 
melszetet azonban elsősorban nem 
ennek, hanem az intemetszolgáltató 
Korlátozott nemzetközi sávszélessé 
nek tulajdonítják. Az Elender ál; 


gén 
alkalmazott proxykiszolgálók az 


nal 


áskola tapasztalatai szerint. inkább 
lassítják, mint gyorsítják a bozzáfé. 
rést. Ha ugyanis minden iskola elő- 


fizetői vonalának teljes sávszélessé: 

1 egy időben kihasználná, minden 
bizonnyal bedugulna a szolgáltató 
szere, véli az igazgatóhelyettes. 


mellett 
áltatással 
nem szokott probléma lenni. 


Saját építésű hálózatok 


Ami a helyi hálózatokat illeti, Bám- 
kopf Pótemek szintén vannak ked; 
vezőtlen. tapasztalatai, Több. isko 
lában. nem ís. használnak minden 
gépot, esetleg nem alakítanak ki hás 


4l 
Í 


A hozzáférés . lassúsága 


egyébként az internetszol, 


lózatot, hanem egy-két önálló PC- 

érik el az intemetet, vagy a há- 
lózatépítéshez a program keretében 
kapon lengőkébeleket veszik igény- 
be, ami csak ideiglenes megoldás. 
nak tekinthető. Általános probléma, 
hogy a hálózat kialakításának gond. 
ja magukra az iskolákra hárul, A 
Városmajori Gimnázium sulinetes 
gépcihez kapott egy nyolcportos 
hubot ís, ám a megbízhatatlan ten 
őkábelek helyett inkább saját for 
rásból konxiális és UTP hálózatot 


(és proxyt működtetnek. így a gye: 


építettek. Az iskolai rendszerben 
100 megabit/másodperces CAT 5. 
s szakaszok is vannak. Úgyszíntén 
saját forrásból kellett beszerezni a 
hiányzó hálózati eszközöket Ezek 
mellett már nem tűnik meglepánek 
hogy a hálózatot az iskola tanárai 
sajár maguk építették 


Levelezés házon belül 


gyon fontosnak tarják a Város 
majori Gimnáziumban, hogy min: 
den tanulónak saját löginnevet bíz 
tosítanak. A kommunikáció gyorsi 
tása érdekében saját névkiszolgálót 


keknek nem kell minden levél el- 
! küldésekor többször. próbálkozniuk 


vedórákat is vár 


A szolgáltatás rendkívül nép: 
ű az iskolában, a"630 gyerek 
közül legalább 400-an rendszere 
leveleznek. Bürnkopf Péter tudomá 
sa szerint sok iskolában ingyenes le 


) velezőrendszereket ajánlanak a gye 
) rekeknek, ez viszont a terhelt idő; 

szakok alacsony sebességén kívül 
J több veszélyt ís rejt magában. Ni 


hezen orvosolható gond például, h 
I az így beszerzett rendszer gyártój 


az is előfordulhat, hogy a ma még 
ingyenes szolgáltatást egyik napról 
"a másikra csak pénzért lehet igénybe 
venni, Lehet, hogy csak rémhír, ám 


azt beszélik, hogy e; 


kaphatnak csak e-mailcímet, 


Kevés a jó tartalom 


Végezetül nem haszontalan talán 


néhány szót ejteni az intemót tartal, 


a 


cs iskolákban 
a levelezni kívánó diákok pénzért 


SERDÜLŐKORBAN AZ INTERNET 
Középiskolai tapasztalatok 


máról, az oktatás szempontjából. A / 
Sulinetnek az a része, hogy saját, az ( 
oktatást hatékonyan támogató tarta. 
lom álljon az iskolák rendelkezésé. 
re, egyelőre elmaradt. Hiába írnak 
ki pályázatokat, nincs rá jelentkező. ! 


Szabad idejükben - leginkébb a áél 
utáni órákban - a gyerekek kedvük 
tanári felügyelet 


re böngészhetnek 
mellett. 

Tanalmi szűrés nincs a 
majori Gimnáziumban. Úgy 


védekezést ( 
az iskotzi szárító 


anyagok nem tartalmaznak 
beszégkortát pedog agába 
ís némi védelmet nyújt a rends 


Miailász Judit 


. Külön rendszeren a Sulinet 


) Körülbelül 16 ezer üzleti előfizetőt 
mondhat magáénak az Elendér In. ! 
! formatikai Rt. ehhez járul még 
Sulinet program keretében bekap- ! 
it 1410 közép- és általános isko- / 
la, valamint egyéb pedagógiai intéz 
mény. Ez utóbbi kör a cég becslése 
szerint mintegy 150 ezer diák- és ta 
nár-felhasználót jelent, így messze 
az Elenderé a legnagyobb ügyfélkör 
Magyarországon — hallottuk Kóka 
János vezérigazgatótól. (A teljes 
felhasználói kört 300-350 ezerre be: 
csülik, ebből az akadét 
80-100 ezérrel, az üzleti vilá 
ezerrel képviselteti más 
) múlt két évben az Elender üzlet 
előfizei 


az úai szféra 


60-65 


nek száma évente megkét. 
tt 


szeteződ 


Bővítés 2-3 havonta 


A nemzetközi sávszélesség k: 
ből tevődik össze: 6 megabitímásod. 
) perces 

! kapcsolódnak az Egyesült Állat 


műholdas  összeköttetéset 


kk 


hoz, 2 megabitímásodperces földi 
vonalon pedig Eitrópa felé. A ma: 
gyarországi . kicserélőközponttal 4 
! megabitfmásodperc sávszélességű az 
összeköttetés. A cél az, hogy 


nalak átlagos terheltsége 60 száz 
alatt maradjon, Ennek érdekében 2 


3 havonta bővíteni kell a sávszé 


lességét. Nemzetközi viszonylatban 
rövidesen 2 megabit/másodperccel 
növelik a kapacitást, a kicserélőkös 


pont felé pedig I0 megabít/másod 


percre mennek föl. Jelenleg az or 


szág területén mintegy 35 végpontot 
pítettek ki, az é 
égére várhatóan minden primer 
A telefonvona. 
1000 fölött 


központba eljutnak 
lak. sz 
) van, ez az érték ís folyamatosan nő 
A telefonvonalak . háro 
ISDN irönk, ezeken 56 kilobimá; 
sodperces modemek működnek. A 
többi, 33.6 kilobitmásodperces mi 
dem lecserélése folyamatos 

A cég 1998-as árbevétele megha 


a országosan 


yede 


A Forrester Research kutatóintézet 
előrejelzése szerint a következő öt 
év folyamán egyre inkább elterjed: 
nek az otthonokban a nagy sebessés 
gű intemetelérési eszközök: 2002- 
ben az összes online kapcsolattal 
rendelkező háztartás mintegy 26 
százalékában oti lesznek. Ez első: 
sorban a fogyasztói igények növe- 
kedésének, az egyre kiforrottabb, 
megbízhatóbb hálózati technológiák. 
nák és a vonzó hozzásdott értékek; 
nek köszönhotő majd, 

Szintén az előbbiekben említett 


1adta a 2 milliárd forin 
mes növekedés az 1997-es 
Tiárdos forgalomhoz képest 

A 16 ezer előfizei 
százaléka analóg moden 


) túl csatlakozik a hálózathoz. a fenn 


maradó 2 százalék fele-fele arány 
ban oszlik meg az ISDN és a bérelt 
! vonalak között. A Sulmet prog 


keretében bekapcsolt int 
! mindegyike vagy 64 kilobit/másod: 
perces bérelt vonalon 


( en keresztül csatlakozik. 


Korlátlan sávszélesség 
egy korlátozott kosárból 


a János 


ké 


Ele 


egymástól ti 


gálókap 


kező hi 
zat mind a kiszolgálókat 
zlési kapa 


fejezeten az oktatási in 


szintű 
desk stb. Más 4 
Sulin 
cél 


rendelkezésreállás, a 
kintetberi vis 


(egyk 


internettó 


feladai 
Ez a fent emi 
másodpercből 1 


mot 


redetileg ter 
A minisztériu 


otthonról 


kutató cég szerint az úgyne 


[pi 
net-összekőttetés csupán 2 százalé 
kát udis —, idén 6 százalékot tesz ki. 


intemetelérés 


2000-re pedig már L1 százalék lesz 
! piaci részesedése. Várhatóan igen 
nagy mértékben növekszik az a 


összeg is, amelyet a fogyasztók ká 
belmodemekre és szolgáltatásokra 
fordítanak: az 1998-as 185 millió 
dollárról 2002-ben 5 milliárdra. 
ADSL (Asymmetric Digital 
seriber Line, aszimmetrikus dig; 


Az 


kola eszsében. Ezért az át rt 
korláttan fogalmaz ! ak 

ási mézmények egy k 
azást alkalmazzák. A ki " 
Kóka János a tartalon 


Internetteletónia ma még 


csak a fejekben 


Gyors internet-hozzáférés 


lis tői. vonal) megsz 
idén 80 millió dollán költenek 
2002-ben pedig ez az öss ár 
770 millió dollár körül alakul. 

Az előbbiekben felsorolt becsült 
adatok a Massachusetts államban 


székelő Forrester Research webtar 
( talom-,  valamini intemerszolgálta 
tókkal, továbbá hálózati hardvert és 
zített 


szoftvert szállító cégekkel ké: 


friss felméréséből származnak 


OTP Bank 


SERDÜLŐKORBAN AZ INTERNET 


Internetbank az év közepén 


Magyarország legnagyobb lakossá- 
gi bankjánál, az ÖTP Banknál nagy 
mépszerűségvek örvendenek a te- 
lefonon keresztül. igénybe vehető 


szolgáltatások. Naponta 50-60 ezer ) 


hívás érkezik a pénzintézet köz- 
Pontjába, egyre többen kérdezik le 
Sszámlnegyenlegűket és adják fel át- 


utalási megbízásaikat a távolból. 
Ezen az úgyfélkőrön kívül röbb 
mint ezerre tehető azoknak a válla- 
tani ügyfeleknek a száma, akik úgy 


sok, hogy az internet ki 
val lehetne bizonyos szolg 
nybe venni 

Pérer. az OTP Bank vezér- 


a házlbank — jelenleg kisérleti 
mben működik. A bank dolgo- 
ői már végezhetnek ezen a módon 
sokat, lekéndezhetik számla 


Piaci bevezetése: egy bank nem 
magának semmiféle 
őködés során. Külön 


OTP — a többi pénzintézethez ha- 
sanlóan — azt a gyakorlatot követi, 
nged bozzáfémi köz: 
peihez. Az ügyfelek 
2y. a központi géppel 


valós idő. 


azgató-belyettese elmondta, hogy ] 


ben, de nem online működő előtét- 
géppel léphetnek csak kapcsolatba. 
Az eddigi kísérletek során nem ta- 
Pasztaltak semmi váratlant, a szol: 
gáltatási minden bizonnyal 1999 
közepén bevezetik, 

Arra a kéndésre, mely szerint nem, 
késett-e el az OTP az internetes 


banki szolgáltatások bevezetésével, 
Braun Péter nemmel válaszolt. An- 
nak idején azért voksoltak a telefon- 
ra, mert a lakosság széles rétegei 
telefonnal rendelkeztek, számítógép- 
pel és intemet-hozzáféréssel azon- 
ban nem; A telefonos ügyintézés 
népszerűsége igazolja akkori dönté- 


süket, Most megérett az idő az in. 
tamnat alapú szolgáltatás bevezetésé- 
re ís, de e téren 
sebb ügyfélre számítanak. 
Természetesen az OTP informá- 
ciós csomagja már kint van a világ. 
hálón, s a fentieken kívül a tervek 
között szerepel az ís, bogy a bank 
ügyfelei ingyenes programcsoma- 
gokat — családi főkönyvprogramo- 
kat, házi pénzvezetési segédleteket 
— is letölthetnek az OTP hon- 
lapjáról. Távolabbi terv az elektro- 
nikus kéreskedelem bevezetése, a 
bank ügyfélköre indokolttá teszi en- 


Merjünk-e vásárolni? 


! Minden jótanács ellenére időnként 


szoktam hitelkártyával vásárolni az 
interneten. Főként, mert így olyan 
dolgakhoz — elsősorban könyvek- 


! bez — jutok hozzá kényelmesen, 


amelyekért egyébként utazgatnom 
kellene, Könyvbeszerzéssel meg- 
bízhatnék egy ügynökséget ís, ek- 
kor azonban nagyjából a hivatalos 
árfolyam dupláját kellene fizetnem. 
Az intemetes áruházak pedig — kiik- 
tatván a bizományosi értékesítőt — 


árból. és nemcsak a könyvek, ha- 
merni sok egyéb árucikk esetében ís. 
Ezt nemcsak kisebb költségeik ré- 


vén tzbetik meg, Bill Clinton pél- 


5 a biztonság kérdése. Az ( dául már aláírta azt a törvényt, mely 


a következő három évben forgalmi- 


( 2dő-mentessé teszi az interneten tör- 


ténő eladásokat. 
Eddig semmi problémám nem 
volt, de persze azért én is óvatos va- 


gyök. Külön számlám és kártyám 
van erre a célra, amelyre csak az ak- 
1uális megrendeléseknek megfelelő 
összegeket utalok. Egy ideig Visa 
Electron kártyát használtam, de ta- 
valy ősszel az egyik legnagyobb in- 
temetes könyvániház elektronikus le- 
vélben értesített, hogy bankom visz- 
szautasította az átutalásra vonatkozó 
kérést. 

Milyen kártyákkal vásárolhatunk 
az intemeten, és mi a véleményük 
ennek a biztonságáról, erről kérdez- 
tük meg néhány hazai bank illetékes 
szakemberét. 

Mint megtudtuk, a hitelkárryák a 
használat szerint két nagy csoportot 
alkotnak. Az ügynevezett debit vagy 
online kártyák csak olyan fizetésre 
alkalmasak, amikor a kártya fizikai- 
1ag jelen van, azaz lehúzható. Az in- 
temeten viszont csak a kártyák má- 
sik csoportjával. a credit kártyákkal 


WDM technológia 
Közvetlenül üvegszálon 


erint a távolsági há 
forgalom lineáris 
se mellett az adatforgalom 
nciális bővülése várható né. 
ven belül. A növekedést két 


ncszágokban ís bővülni fog az 
imemnerfelhasználók száma, más 


részt a ma szokásosnál az elektroni. 


resztmetszetei. Hiszen — mondják az 
elemzők — az adatelérés sebessége 
csupán két tényezőtől függ; a kiszol- 
gáló és a hálózat tetjesítményézől 
Az egyre gyorsabb processzoroknak 


szt még a fej- ) és egyre olcsóbb meróriáknak kő- 


szönhetően a kiszolgálók várhatóan 
bírni fogják az iramot, ezért inkább 
a hálózattal lehet gond. 


Az atviteli sebesség növekedése a technológia függvényében 


Átviteli sebesség (gigablvmásodporc! 


198 


dd 00 


(Forráw Cisco Sztemaj 


kus kereskedelem és 2 tartalomszol- / 
sáltatás terjedésének köszönbetéen ) 
többet használják majd a hálót azok 
is. akik már rendelkeznek hozzáfé. 
réssel. A telekominunikációs cégek 
trónkhálózatain ma 2 hangátvitel 
mellett még viszonylag kicsi az 
adatforgalom, de ha az említett elő- 
rejelzés beigazolódik, erek lesznek 
az intemet használatának a szúk ke- 


A lassúság egyik oka, hogy az 
adatforgalmat az eredetileg hang- 
forgalomra kifejlesztett, időosztásos 
mufúplexelésen (TDM) alapuló át- 
viteti közeg továbbítja Megoldás le- 
het erre a Cisco Systems célkítűzé- 
se egy olyan intemet-gerinchálózat 
megvalósítására, amelyen az IP cso- 
magok közvetlenül az úvegszálon 
haladnak. időosztásos helyett sta- 


tísztikus ütemezéssel. A cég saját 
programot dolgozott ki az üvegszá- 
las. imternetgerinc megvalósítására, 
5 ennek keretében egyre több háló- 
zati eszközüket teszik alkalmassá 
üvegszálas csatoló fogadására. En- 
nek kulcseleme a WDM (Wave Di- 
vision Multíplexing) . technológia, 
amely egy optikai szálon több kom- 
munikációs csatornát hoz létre, a 
különböző hullámbosszúságú fény 

impulzusok révén nagyságrendek- 
kel megnövelve az átviteli sebes. 

séget (lásd az ábrán), 

A gyorsabb gerinchálózat főként 
az intemetszolgáltatók életét köny- 
nyiti meg. segítségével az előfizetők 
számának növekedésével viszonylag 
könnyen bővíthetik a kapacitásukat 
Ez annál is fontosabb fehet számuk- 
ra, mert a nyilvános telefonhálóza- 
tok példája szerint a versenyelőny 
arányos az előfizetők számával. Az 
ís várható, hogy — a telefonos piac. 
hoz hasonlóan — csökken a szolgál, 
tatók. száma, csak a legnagyobbak 
maradnak talpon. A felhasználók ál- 
tal tapasztalt sebességet ez a fejlesz- 
tés csak áttételesen javítja. 

Egy új típusú gerinchálózat csak 
1Isssan valósítható meg, fokozatosan 
bevezetve a szükséges handver. és 
szoftverelemeket. A TDM kiiktatá- 
Sa miatt feltehetően új szabványok- 
ra is szükség lesz, ezek kialakítását 
segíti az OTF (Opúcal Intermetwork- 
íng Forum). 

Cs.§. 


fizethetűnk, ezekhez elegendő csu- 
Pán a kártyaszámot és a lejárat dátu- 
mát megadni (természetesen ezek ís 
lehúzhatóak, azaz kártyaolvasóval 
felszerelt üzletekben is lehet velük 
fizetni), Utóbbi kányák általában 
dombornyomásúak, míg az előzőek 
alaposak", és közéjük tartozik a 
Visa Electron is. 

Így ezt én csak a rendszer hibája 
folytán használhattam korábban fi- 
zetésre, s bár a hibát azóta kijuvi- 
tották, a rendszer valószínűleg még 
mindig nem tökéletes. A számából 
ugyanis kideríthető, hogy melyik tí- 
Pusba tartozik a kártya, tehát meg- 
adásakor az intemetes üzletnek nem 
tett volna szabad elfogadnia. A kár- 
tyaszám a Visa hálózatán keresztül 
jut cl az illetékes bankba; az, hogy 
végül a bank utasította vissza a tel- 
jesítést, jelzi a Visa hálózaton is át- 
JUtOt 


nek a problémakömek az alapos u, 
nulmányozását, A gyakorlati sa 
valósítás ma még gyerekcil 
Egyelőre három területen lehet ai 
deléseket feladni; a Szerencsejárék 
Riuvel közösen működik a Telelet, 
tó, az Interticket szolgáltatás ts 
tében színház-, mozi- és hangyer. 
sényjegyeket lehet elektronikus ds ia 
megrendelni, továbbá az Interwe. 
ben különböző CD-kre, könyvekre 
És más hasonló temékekre adhatnak 
megrendelést az OTP Bank kánya. 
tulajdonosai. 

M.J. 


A biztonsági problémák miátt az 
általunk megkérdezett bankok egy 
része nem tanácsolja ügyfeleinek az 
interneten való vásárlást. Megoldást 
a SET (Secure Electronic Transac- 
tion) protokoll hazai elterjedése hoz- 
hat, ezt a Visa és a MasterCard is 
támogatja. Egyszerűbb. de kevésbé 
biztonságos az SSL (Secure Socket 
Laver) protokoll, amelyhez — ellen. 
tétben a SET-tel — nem szükséges 
digitális aláírás. 

A nehézségek ellenére az inter- 
netes vásárlások mennyisége nő, de 
aránya egyik megkérdezett banknál 
Sem érte el még az összforgalom I 
százalékát. 

Cs.§. 


Ki a lassú? 


Az internetezők egyik kedvenc té- 
mája a háló sebessége, illetve mkább 
lassúsága. A percekig tartó várako- 
zás alatt az ember mindénre és min- 
denkire gyanakszik. Bővli modemet 
sóztak rá; rossz a vonal; gyenge 
a szolgáltató modeme; kiesett egy 
trönk stb. — ötletekben nincs hiány. 

Mit tehet az előfizető, tehet-e egy- 
általán valamit, vagy el kell hinnie, 
amit a szolgáltató állít, és amiért 
6 természetesen fizet? Erról kérdez- 
tűnk néhány gyártót és szolgáltatót. 

Az ellenőrzés kérdése a szolgálta- 
tónak szintén fontos, hiszen ő is 
bérli a vonalat, a kapacitást valaki 
mástól. A szolgáltatások minőségét 
a Hírközlési Főfelügyelet vigyázza, 
neki is szüksége van (lenne) korrekt 
mérési adatokra, A jog ma egyértel- 
műen a felhasználót védi: a szolgál- 
tatónák kell igazolnia, hogy teljesíti 
szerződésben vállalt kötelezettségét. 
Ennek ellenére a körülmények miatt 
— magánszemélyként áll szemben 
egy szervezettel - mégis az ügyfél 
van nehezebb helyzetben. 

Az a sebesség, amelyet a felhasz. 
náló a számítógépe előtt ülve tapasz- 
tal. nagyon sok tényező együttes 
hatásának az eredménye. Amennyi 
ben analóg kapcsolt vonalat hasz. 
nál, számít a modem és a vonal mi- 
nűsége, a túloldalon pedig a szol. 
gáltató modeme, kiszolgálója, útvá- 
lasztója, a trónkvonal telítettsége, a 
kért információt tároló kiszolgáló 
teljesítménye, leterheltsége és így 
tovább. Tudomásul kell vennünk, 
hogy ma az internet nem képes va- 
Tódi 005 (Ovality of Service), azaz 


rögzített átviteli paraméterekkel ren- 
delkező kapcsolatokat garantálni - 
legfeljebb egy, egyetlen szolgáltató 
ellenőrzése alatt álló korlátozott mé- 
retű hálózati szegmensben. Ennek 
oká nemcsak a technológia — bár 
eredetileg úgy a csomagkapcsolt 
hálózatokból, mint a TCPAP proto- 
koliból hiányoznak ezek a kapcsolat 
minőségét meghatározó tulajdonsá: 
gok -, hanem a társadalmi helyzet. 
nevezetesen, hogy az internet nem 
áll egyetlen szervezet ellenőrzése 
vagy fejlesztése alatt sem. 

Külön-külön természetesen min 
den egyes kapcsolat kontrollálható. 
A szinkron átvitel eleve cxak a beál- 
Iíron sebességgel működik, a kap- 
csolók és az útválasztók pedig sok 
esetben naplózni tudják a rajtuk át- 
haladt. forgalmat, a sebesség tehát 
utólag ellenőrizhető. A szolgáltató 
az előfizetőinek csak annak a pe 
nincnek a sebességét garuntálhatja 
amelyen keresztül ő kapcsolódik az 
Ánternetre, valamint azoknak a vég 
berendezéseknek. (modemeknek) a 
minőségét, amelyeken az előfizetői 
elérik az ő kiszolgálóját. 

A telefonon keresztül intemetező 
ezért csak annyit tehet, hogy jó mi: 
nőségű modemet vesz és 
szolgáltatót választ. Esetleg áttér az 


[A MÁV Rtenél napjainkban alapvetően két 
területen használják az internetet; egyrészt a 
menedzsment juthat információkhoz a világ 
hálóról, másrészt létrehozták a vasúttársaság 
bonlapját, ezen a külvilágnak szánt informás 
ciókat helyezték el, 

A bevezetés 1996-ban kezdődött, amikor 


netelérést, hallottuk Rurik Pétertől, a távköz 
ési divízió vezetőhelyettesétől. Jelenleg a fel- 
használók száma közelít a 200-boz. A jogo- 
sultak a vállalati intraneten keresztül építik fel 
a kapcsolatot a külvilággal. Folyamatban van 
annak kidolgozása, hogy ki és hogyan kaphat 
a jövőben jogosultságot a világháló haszná- 
latára. Kezdetben egyetlen 64 kilobit/másod- 
perces bérelt vonali összeköttetéssel indultak, 
! ma ennek többszörösét veszik igénybe, A for- 
galom két irányban oszlik meg: a MÁV Rt. az 
EuroWebbel áll közvetlen kapcsolatban, de a 
MÁV Informatika Kft-n keresztül az IBM 
szolgáltatását is igénybe veszi, 

A honlap készítésénél szembe kellett nézni 
a járatlan út akadályaival. Nagyon nehéz volt 
olyan emberekkel előkészíttetni a publikálan 

dó anyagokat, akik nem fértek hozzá az inter- 
Ú nethez, következésképpen nem láthattak más 

honlapokat, Első körben nem futotta a MÁV- 
nak arra, hogy komoly összegeket áldozzon 
erre a célra, így nem tudták elkerülni a gyer: 
mekbetegségeket. Tavaly év végén megérett 
az idő arra, hogy külső segítséget vegyenek 
igénybe. A munkába professzionális arculat 
tervezőket vontak be, s várhatóan rövidesen 
megújított tartalommal és arculattal jelenik 
meg a MÁV a világháló: 


Körülbelül 30 ezren fizetnek elő an Matáv in- 
ternetszolgáltatására, a Matávnetre, ám az el- 
adott csomagok száma nem egyezik meg a 
szolgáltatást valóban igénybe vevők számá- 
val, vélekedik Nagy Gábor osztályvezető. A 
Matáv hálózatán ténylegesen intemetezők szár 
ta ennél minden bizonnyal lényegesen több, 
hiszen vállalati költségviselők esetén egy clő- 
fizetés révén több munkatársnak ís lehetősége 
nyílik az intemeten való böngészésre. A táv 
közlési társaság már nem alkalmaz 33.6 kílo- 
bit/másodperces modemeket, hanem kizáró; 
lag 56 kilobitmásodperces berendezésekkel 
fogadja a kapcsolt hálózati hívásokat. A nem 
etközi sávszélesség rugalmasan követi az 
igényeket, jelenleg — a földi és a műholdas 
Összeküttetéseket egybevéve — 10 megabit/ 
másodperc a külföld felé irányuló sávszéles- 
ség. A magyarországi kicserélőközponrtal 
szintén 10. megabít/másodperoes vonalon 
kapcsolódik össze a Matávnet. 

Az interneten mint alapszolgáltatáson kívül 
— amikor az előfizető a szolgáltató behívóköz- 


40.50. dolgozónak tették lehetővé az inter- ! 


, Egy lehetséges jövőkép: 
internetroaming 


SERDÜLŐKORBAN AZ INTERNET 


Tervek: elektronikus kereskedelem, IP telefónia 


Vasúti sínről az internetre 


A MÁV vezetése komoly lehetőségeket lát 
az elektronikus kereskedelemben, mondta Da 
ni László, a cég informatikai menedzsere. Már 
működik az intemeten keresztül elérhető me 
netrend és díjszabási információs szolgáltatás 
az Elvára, valamint a Szállításírányítási Infor. 
mációs Rendszer lekérdezési funkciója, ennek 
segítségével kérhetnek 


rmációkat a fuvar 
roztatók a teherko- [ 
csikkal, . teheráruk- ) 
Kál kapcsolatosan. 
Számos, a MÁV 
ügyfélkörét. kiszol; 
gíló alkal- ! 
mazás előkészítése 


egyéb 


úgyszíntén folya 
matban v 

Tervbe vették azt 
ís, hogy az infor 
mációkérés mellett 
ülőhelyet ís lehet ) 
majd foglalni az in 
temcten keresztül, ( 


Ez némileg bonyo- / 
lultabb kérdés, mivel szorosán kapcsolódik az 
éppen folyamatban lévő Menetjegyeladási, 
Helyfoglalási és Utastájékoztatási Informá. 
ciós Rendszer projekthez, amely egy rendki 
vűl összetett rendszer, Amíg nem kerül telje. 
sen új alapokra a vasúti helyfoglalás, addi 
nem szeretnének új elemeket bevezetni. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az intemetes ( 
felület kialakítása még éveket vehet igénybe. 

A teherfuvarozásban a jelenleg már műkö- 
46 intemet alapú információkérést várhatóan 
új alkalmazásokkal egészítik ki. A közeli ter- 
vek között szerepel a rendelésfeladás elektro- 
nizálása, végül azonban a teljes ügyfélkapcso- 
lati rendszert — a kocsimegrendeléstől az áru 
megérkezését jelző visszaigazolásig — elekt- 
ronikus kereskedelmi alapokra kívánják he: 
lyezni. Amint az ügyfélkör igényli és kellően 


Trül 1 megabítes, a BT felé földi vonal 


A MÁV informafikzi-távköz 
! rei büszkék arra, hogy számos 
) jártak az új tectmológiák. új 
bevezrtésében Ilyen valt 
then he 


országban 


a szakembe: 


szolgáltatások 


Teteti OTSZÁGOS t 


sőként b 


vadamini a tízezemél tőbb 
nyílt arctátektúrájává — Hermes Open Syuiem ( leg még mérlegeűik. hogy sz ISDN -irán 
Architecture, HOSA — alakítják. Ebben az új ) vessék-e 


rendszerben az adathálózat TCP/IP alapó len 


nyissanak Fantáziát kítnak az IP 


ne, a fölötte lévő rétegekben szabványos ftp  átvitelben a vasút h áj 
protokollt használnának, afölött pedig a régi. ) érdekében. Más megoldások - p 
megszokott, illetve az új vasúti alkalmazások ) Relay alapó har 1 "1 


futnának. A vasúttársaságoknál általánosság; 
bin burjánzó fejlődés tapasztalható a nyűt ( désben. 
rendszerek tetén, középpontban az elektroni; 
kun kereskedelemmel. 


Cél: 70 százalék körüli 
növekedés 


Több mint 10 ezer intemet-előfizetőt mondhat [A 
magáénak az immár a GTS tulajdonában Jé 
DatNet Kft. Az ország lakosságának 
léka éri ela szolgáltatást helyi telefonta: 
sén, országos lefedést év végére ter 
— hallottuk Csizmadia Csaba marketing ig; 

gatótól. Budapesten már kizárólag 56 kilo 
bit/másodpercés modemek fogadják a híváso- 


75-80 


kat, a többi. 336 kilobites berend 
elkezdődött. A nemzetközi sávszi 
romirányú: a Global One felé műholdas 


összeköttetésen 1.5 megabiítfmásodperces. a 
UUNet irányában, szintén műholdon keresz 


megabítes összeköttetést működtemek. Bel 
földön 8 megabit/másodperces kapcsolattal 
rendelkeznek a kicserélőközpont, és 2 mega- 
bítes vonallal az akadémiai hálózat felé. 


ZET 
COMPUTERWORI 


biztonságosnak tartja az intemeten történő fi 
zetést, a MÁV azt is lehetővé kívánja tenni 
parmereinek. 

Említést érdemel a MÁV és más vasúttársa: 
gok viszonyában is az intemet (pontosab- 
ban extranet). Nemzetközi szinten a Hermes 
különcélű hálózaton folyik a vasutak között 
adatkommunikáció, jelenleg szabványos X.25 
protokoll szerint. Már folyamatban vannak a 
tárgyalások arról. hogy a Hermes rendszert 


) pontjára kapcsolódva hozzáférhet a nemz 
közi hálózathoz — a Matáv az elkövetkezők- 
ben rendkívüli hangsúlyt kíván fektetni a tar- 
talomszolgáltatásra. Ezt jelzi a nemrégiben 
útjára indított Origo. Kérdésünkre — miszerint 
nyújt-e vagy tervez-e a Matáv a közeljövőben 
internet alapú faxátvitelt — Nagy Gábor nem: 
leges választ adott. A nyilvános világháló. 
zaton ugyanis egyelőre nem biztosítható a 
megfelelő szolgáltatásminőség és -biztonság; 
Megtörténtek azonban az első lépések az in- 
temettelefőnia irányában. Mint ismeretes, az 
IPTel kísérleti üzeme tavaly december eleje 
óta folyamatban van. 

Az intermetvilág távolabbi jövőjével kap- 
csolatban Nagy Gábor felvetette a szolgál- 
tatók közötti roaming lehetőségét. A GSM. 
világból ismert barangolás" műszakilag már 
ma ís megvalósítható az intemeten, ám nap 
jainkban még kérdéses, hogy kifizetődő-e a 
Szolgáltatás. Egyelőre nem tapasztalható je- 

igény a roamingra. 
Jentős igény igy 3 


ÍGOMPUTERWORLD 
SZÁMÍTÁSTECHNIKA 


0n 


www.szamitastechnika.hu / 
Ty éd . , h 
Alláshirdetés 
napjdfrissességgel! 


úg Álláskeresőknek 
(300 karakterig) ingyenes 
hirdetési lehetőség. 


ua Állást kínálók 
(800 karakterig) 1500 Ft/hét ráfáért 
adhatják fel hirdetéseiket. 


Megrendelés és további információ a 356-0337/309-es telefonon. 
valamint szerdei(didg.hu e-mail címen Erdei Szilviánál. 


A februári PCIJORLD 
CD-ROM mellékleteinek 
tartalmából 


is 


Alkalmazások: rEVOLUTION Abakusz 
nyilvántartó és könyvelőprogram (hirdetés) 
€ rEVOLUTION Iroda--- 5.0 integrált ke- 
reskedelmi és számviteli rendszer (hirdetés) 
€ rEVOLUTION Számla 95 számlázóprog- 
ram (hirdetés) 8 rEVOLUTION Mérföld- 
kő 1.0 útnyilvántartó program (hir- 
detés) 8 LAVA iktató program 
hirdetés) € Intelligent Miner 

r NT: IBM adatbányászati 
köz 8 JIKE: IBM Java 
jlesztőeszköz e. Segéd- 
programok: McAffe vírus- 


keresők (Win 3.1, Win 95 


NT) € Norton víruskereső 9 
c víruskeresők (Win 
3.1. Win 95, NT) € Zsebi Light - 


elefondíjak követése, inj 
e Zsebi - intemet és telefondíjak 
ljes változat €. BulletProof FTP 


e DragStrip 


felhasználói felület e 
GifMovie, animált GIF-készítő e JBatch, 


grafikus állományok kötegelt kezelése 9 
MPlayer, multimédia lejátszó €. SSaver. 
Xakta és kutyák képernyőkímélő 9 Linux: 


A PC Worid februári 


Corel Wordperfect for Linux € DB2 for Linux ] 
e Internet: Opera böngésző 16 és 32 bites e / 
Golzilla állománykereső és letöltő e Játékde- 
mók: Craps, kockavető játék € NFL Blitz 3D 
e Slot: félkarú rabló szi- 


muláció € Solitarie: 
kilenc különböző Meghajtók: Gravis hangkártyák 
meghajtói 9 SoundBlaster hang- 
kártyák meghajtói e. Filmrészle- 
tek: Kalózok, filmslágerek e Át- 
kozott boszorkák két részlete 8 A 


passziánsz 9 


Warhammer: 


közellenség három részlete 9 
Kítörés két részlete e Al- 
kalmazás: Manage Wise 
2.6, teljes, 90 napig 
használható változata. 
Hálózat feltérképezé- 
se, hardver- és szoft- 
verleltár, hálózatiforga- 
játszható de- 
mó e Multimé- 
dia: DirectX 6 ve- 
zérlő 8. MPlayer, Win- ! 
dows multimédia lejátszó e. Modem idők: A ! 
népszerű rádióműsor 1998. december 17-i adá- ] 


lom-analizálás, és még 
sok minden, ami a hálózat 
üzemeltetéséhez szükséges le- 
het e 05/2: Feature Install 1.23. 
szoftverek telepítésének eszköze, 
e FixPack 9, Warp 4-hez a leg- 
újabb javítócsomag ] 


! 
sa, Real Audio formátumban 
! 


számát keresse az újságárusoknál! 


BRNRE WV 
Bővítés 6- 8 havonta . 


r jelentős — nyéreség- 1.5 megabit/másodperc sávszélessé- ( vá 
az 1998-as évet ( gú 


kemét — Ám 
tartalommal zárt 


zükségessé a sávszélesség- [ némi A; in 
ír okkal szineszt a palc 4 


közvetlen útvonal az óceánon ) bó 


sz Euroweb Internet Szolgáltató Rt ta Ezek mellett a hazai kicse Az EuroWeb tapasztalatai szerint ) elenyésző a mak 

Százel ötszázmillió forintos forgal- ( rélőközpont (pecringy felé is 10 ( a hálózati eszközök ma már megfe Arra a 

ma az 1997-es árbevétel megat ödpercre bővítették az ! lelően együttműködnek. A társaság ) sé udj va 

mm  elenti, § Jósa László vezét- ) összeköttetést, A felhasználói ígé- ) döntően Cisco berendezéseket husz örizni. Lencsés Gál Eurow kk 

áámató-helyettes elmondása sze- ( nyek olyan mértékben növekednek, ) nál, más szállító eszköze legfei bere igermel felelt. K 

nat 1999-ben ismét meg, szeretnék ( hogy lábán 6-8 hónaponként ! jebb a kezelői felületen jelentkezik ! le, viszont zerű let . M.1 


ukat, Jelenleg 180 ] 


inter. O0S az SE ZNSÉSEEE ezembonából 


nelszolgáltatását, ezek közül mintegy 
120-an bérelt vonalakon, a többiek 


ISDN-en keresztül kommunúkálnak 

A bérelt vonalak tipikus sávszéles a § áV 7É ké 

ge 04 és 128 kilobit/másodper 

Jo vannak 1 megabiten csatlakozó 

ügyfelek ís, Korábban X.25-ös hoz. ! A. Next Generation Intemet (NGI) 

1 ís kínáltak, a ] Forum kész az indulásra. Januárban ) 

Tis sávszélesség miatt azonban rend ) 50 embert hívtak meg 

kívül csekély volt az érdeklődés, ( National Laboratories 
en megszüntették ezt a kapcsoló: ) vatalos NGI Forum inform 

ási formát. A Mi 

több távközlési szolgálta 
befutnak az EuroWebhez, ezzel ís ] szakemberek vettek részt, valamint 

szélesítve az alternatív csatlakozási ) a hálózati eszközöket szállító cégek. 
hetőségek számát. az alkalmazásfejlesztők és a szol 

illetve az igények bő- ] gáltatásokat nyújtó vállalatok kép 


nagy adatfot 
váló veszi igénybe a tár 


áférési. lehetőséi 


vonalain kívül ( change-re. Az cseményen üzletem- ( 


vonalai ( berek, kormányzati és az oktatási 


A fejló 
lését igen jól jellemzi, hogy míg ( viselői, 
1996 decemberében az EuroWcb ]) Nem meglepő. hogy a könferen: 


lódje, az EUnet mindössze 256 ) cián kiemelt helyen szerepelt a szol; 
-sségen ! gáltatás minőségének kérdése. Mint 
kapcsolódott az amszterdami szol- ) a legtöbb hálózati rendszergazda, [ Alliance) mechanizmuszívál , A 
katóhoz, addig, ma annak ríz- [az NGI Forum tagjai ís nagyon [ NGI Forum abban különbözik a 
se, 2.5 megabit/másodpere a sokat viaskodnak a különféle O0S ) többi csoporttól, hogy a 005-ről a 
emzetközi kommunikációt jellem- ] — Ouality of Service — kezdeménye: ] alkalmazások elvárásainak szem- ( sokat végzé aDotai 
26 sávszélesség, Ebből 1 megabit/ ) zések (ilyen például az Internet En- ) pontjából kíván beszélni. Ha a kőr [ gatóha vette matemarik 
násodperenyi a Cable át Wireless g Task Force kezdeménye 5 generációs hálózatok nem ( számítástechnika ú1 
Szemettette műholdon . keresztüli. ] zése: a Differentiated Services, ( képesek megfelelni a következő ge- ( leg vezetője besz 
míg a TMI optikai kábelhálózatából ! vagy az IEEE $02.1p, íllétve a 005 ! nerációs alkalmazások technikai el- / 005. k 


kilobit/másodperces sávszél 


Legújabb. rajtaütésszerű aikció— 
jával ElenderMan az üztetem- 
bereket célozza meg. A gyors És 
biztonságos adatátvítetnek most 
az Ön cége is hasznát veheti 
Folyamatos Iinternet-kapcsolat 
úgítális bérelt vonaton eszköz 
verunazn melköül. most akár 4097 
kegvezménnyett 

Ha cége március 31-ig lép az 
€iender új előfizetői közé. 

- a 64 khps dljesomagért (1 GB 
adatforgatom) csak havi nettó 
99.000 forintot, 

- a 128 kbps díjcsomagért (5 68 
adatforgalom) pedig havi nettő 
199.000 forintot kell fizetnie az 
év végéig 

A kiadások így előre tervezhe- 
tők. hiszen a tövköztési költvég És 
a router bérleti díja már bennt 
van az arban. Egy ilyen kifizetődő 
üzletet Ön sem hagyhat etszálíni. 


Semmi sem lehetetlen. 


váci üt 37. http://www.elender.hu 


Elender Informatikai Rt. Tel.: 465-7800; Fax: 465-7899; 1134 Budapest, 
hont s sé 


(MATÁV Corporate Nötwork 


Osszhan gban 


valósították meg. 
A MATÁV Corporate Network olyan 
biztonság: a 
kommunikációs rendszer, mely a több 
telephellyel rendelkező ügyfelek igényeinek 
maradéktalan kielégítésére fordítja 

a legtöbb figyelmet. A tervezéstől a 
számlázásig egyetlen egészként kezeli 

a legösszetettebb problémát is. 

A technika másodlagos. 
Szakembereinknek a témában szerzett 

hazai és nemzetközi tapasztalatai, valamint 
már létező referenciáink garantálják, 
hogy az Önök vállalati 
magánhálózatának k 
és üzemeltetése sor: 
radéktalanul teljesül. 
kínálunk: egy te 
ngoltan m 


minden igény 


szabott, 
űködő kommunikációs 


Am 


MATAV 


COMPUTERWORLD 


Egyes szereplők szerint már meg 
kezdődött, mások szerint még várat 
ugyan magára, de mindenképpen 
rövid időn belül meg kell kezdődnie 
a banki számlavezető rendszerek re 
konstrukciójának. Ez a rekonstnik: 
ció elsősorban szoftveres értelem 
ben értendő, mert a hardverfejlő- 
a növekvő igényekkel össz: 

g ís követ. 


dést, 
hangban a bankok eddi 
ték. Írásunk a két főszereplő — a 
Compag és az IBM — szakemberei: 
nek véleményét és cégeik koncep: 
mutatja be. 

Az 1990-es évek első felében, kö. 
zel az évtized kezdetéhez, a frissen 
alakult bankoknak . mindenképpen 
rendszert kellett vásárolniuk üzlet. 
ük. elindításához. Ehhez ké 
pest mostanra jelentősen megválto- 
zott a helyzet. Akkor ugyanis általá, 
nos számlavezető rendszert csak az 
űjak vettek, a meglevők nem töre- 
kedtek ilyenek beszerzésére. Most 
viszont a banküzemi és technológiai 
igények kikényszerítette váltás álta- 
lánosnak tekinthető — mutatta fel a 
jelenlegi képet Molnár Máté. a 
Compag vezető tanácsadója. 


Bankok fiókok nélkül 


Van ugyanis két olyán tényező, 
amely ismét fontossá tette a kérdést. 
Az egyik megjelenő téma a , remote 
banking. electronic banking" kér. 
déscsoport. Ennek mozgatórugója 
az a tény, hogy az élenjáró bankok 
megpróbálnak megszabadulni 
zatuktól, mert annak fenntartása ret 
tenetesen sokba kerül. Helyettesíté. 
sére olyan szolgáltatásokat igyekez 
nek nyújtani, amelyek keretében az 
ügyfelek nem hagyományos módon 

PC-n, telefonon keresztül — érik el 
a bank szolgáltatásait. Ezen u terü 
leten ís verseny van, különféle ban 
kok különféle minőségű szolgáltatá. 
sokat ajánlanak, Ezek megalapozá. 
sához azonban egy olyan számlave: 
zető 


endszer kell, amely lehetőleg 
a számlákkal kapcsolatos összes te. 
rületet átfogja. 

Jó példa erre a hitelezés: ha az 

fél este fél hétkor telefonon ke: 
Ül szeretne hitelt kérni, más: 
napi rendelkezésre állásra, akkor 
ha a telefonos banki szolgáltatás 


kozik — a banki úgy 

mit tenni. Ha azonban 
a számító; 
általán 
adott 


nézi 


ügyinté; 
épe előtt ülve azonnal 
s képet kap arról, hogy ! 
Áll a banknál, 


összefüggő összes 


fél hos 


látja a ve 
Pénzügyi eseményt 
rövid idő alatt elintézódhet a hitel: 
( kérelem. Erre már élő példák is van 
nak, mert az egyik, a Compag által 
is. ajánlott 
Profile a kanadai ING bankban mű. 
ködik. ahol a banknak ninc 
len fiókja sem. kizáról 


Intormációra éhes 
! bankárok 


v 


egy másik modernizálási 
ez a bankárok információéhsé. 


géből ered. Minden bankvezetőnek ( 


) tudnia kell, hogy bankja globális ér 
! telemben véve milyen. Hogy áll az 
eszköz- és forrásoldal, milyen le: 
járatok vannak, milyen devizapozi 


kérdésekre nem tud választ kapni, 
akkor ez olyan, mintha egy pilóta 
műszerek nélkül, vakon repülne az 


j ndenki álral ismert ügy. te 
li hát int nem ís érdemes hosz: 
j szabban foglalkozni azzá az 
! 


érvvel", hogy az intemet nem bíz 
tonságos, Ez a sommás kijelentés 
már csak azért sem igaz, mert a 
magyarországi illetékesek által is 
elfogadott Wassenaar megállapodás 
(ásd 1999/1-es számunk címlapján 
éppen azt rögzíti, hogy a bank és a 
pénzügyi szektor céljának igazolása 
mellett szabadon vásárolhat erős tit- 
kosítást tartalmazó (azaz 128 bítes 
kulcshosszúságú) szoftvereket, 


A titkosítás mint mumus 


Azt még a bankok ís tudják (ha 
máshonnan nem, akkor az RSA hí 
reiből), hogy a sima 56-bítes DES 
algorítmusok feltörhetők (c kétes 
értél rekord most 22 óra körül 
van), odáig azonban még nem jutot 
tak el, hogy e szomorú ténytől elvo: 
nalkozmtva elfogadják, hogy a há: 
lózat biztonsága bizony alapvetően 
rajtuk múlik. Éz annál ís inkább így 
van, mert a megfelelő igazolások 
megléte esetén a magyarorszá j (óbb 
szállítók. ((con, Hypormodia Sys- 
tems, Synergon) bármelyike képes a 


akkor nagyon / 


alkalmazás, a Sanchez [ 


( éjszakában. A bankárok íszonyato- ) álló a dev 
ciókkal rendelkezik? Ha ezekre a [ 


san vágynak ezekre a pillanatra kész 
és pontos adatokra, amelyek rázdá: 


] sul az egész bankra vonatkoznak. 


Ha különálló a hitelrendszer. ön 


megfelelő rendszerek beszerzésére 
és üzembe helyezésére. 

Az persze, hogy éppen milyen tít 
kosítót kell választani egy adott 
rendszerhez, változik, de általános: 
nak az 512/1024 bítes RSA algorit. 
mus és a Triple DES kombinációja 
Mindenütt hangsúlyozták, 
a bank. 
merthogy ők 


számít 
hogy az első lépést m 
nak kell megtennie. 
Parmereikhez csak a már meg 
zett engedély birtokában tudnak for: 
dulni. Elvileg mód volna szabad. 
szoftverekből épített títkosító és hi. 
telesítő rendszer kiépítésére is, de 
ezt a támogatás hiánya miart banki 
körökben. nem 


nom vezettek ered 
tárgyalások sem, amely 
kai szabályozáshoz képest kevésbé 
merev európai cégekkel folytak 


Online bank - teletonbank 


Nem akadályozhatja a titkosítórend. 
szerek elterjedését u költségoldal 
sem, merte rendszerek, illetve maguk 
a külcsök ára a szükséges egyéb be. 
ruházásokhoz képest elenyésző, és 
a szükséges karbantartásikövetési 
költségek sem számottevőek 


aszámla 
különítve a magánszemély 


) larendszere, és az ű 
külön-kül 
kor ni 


dolgozik. 


Merre tovább, elektronikus bank? 


Immár több éve várjuk az internet térhódításával párhuzamosan az online bank nagyobb mértékű elterjedés 
A sokak által várt áttörés azonban eddig még nem következett be, és úgy látszik, hogy néhány úttörő kisért 

illetve egy működő rendszeren kívül kevés dolog történik — legalábbis Magyarors 
most e probléma mögé kíván nézni, megmutatva, hogy mi az, amivel számolni lehet, 


gon — ez ügyben. Írá 
mi van valójában k 


Maga a közvetlen banki kapcsolat ( beláthai h 
kinthető újnak 
az elmúlt esztendőkben vál 


eszméje nem 


a kapcsolati kör nag ő: 
) hogy kezdetben csak a boldog k dóságára mi 
vesek csatlakozk ine ba pe § n 


ámlave 


terminállal tőjükk 
a résztvevők száma csak nagy gondolják azt, hog 
dassan bővült. Viszont a techaikai ) lenne számítósépes ka 
fejlődés — és nem kis mértékben a ni. er 

) magyar bankpiac fejlődése — sorban bank 

egymás után arra kényszerítette a ként 
bankokat, hogy ügyfeleiknek vala a számítógépes kapcsola 


milyen online kapcsolatot is ajánlja: ) repertoárban fax 
nak. Ez alapv 
mindig a közepes vállalatok szintjén 
mozgó megoldás [ei 

dig zárt rendszem 


erepel 


Melyek az akadályok? 


Minden cinizmus n 


azonban 


k tek 


rt hogy konkrét telefonvonalra kül kimondt 
csatlakoztatott moden 
sok terjedtek el. és a díjakat is 
szabták meg, hogy egy adott 


latméreten alul ne érje me 


koztatás. Nagyóbb léptékű nyítás- ( ki, ho h 
nak pedig még nyoma sincs, mert a ) vagy szab 

lakosságnak még most is a telefon- / ilyen rendszen. Így az elsó ér 
bankot ajánlják, vásárolt vagy saját már említem. titkosítási-biztonság 
fejlesztésű. híváskezelő központot / kétely vólt, ezt követte az elek; 
illesztve számlavezető rendszerűk- ) nikus aláírás jogilag azóta ts rende 
höz. Így a két legnagyobb ügyfélkö; 

rű bank — az OTP és a Postabank (Folyratás a IV 


BANKTECHNIKA 
Elmozdulás az online világ felé 


repel a Sanchez 


vagyunk annak, hogy banki szoftve yobb hangsúlyt kapot, 


bármilyen külsé 


reket fejlesztő cégek kijelentik; a to- 


Szabványos felület: 
Oracle 


méretű bankoknak inter 


Kulcskérdés 
a banki egyetértés 


általuk látott hel; 
n. az IBM Mi 
ág banki úzletágának veze 


Növekvő méretek 


AS, 


Az IBM 400 


BANKTECHNIKA 


Nem szabad elfeledkezni u nagy 
épes rendszerektől sem, mert az 
ÍM véleménye szerint az AS/400 
mellett ez a technológia ajánlható a 
bunkó terület számára, a UNIX kör 
nyezet kevésbé kiforrott és egysés 
ces (bár természetesen a bankok 
önthetnek mellette), 

Hu a pénzintézetek azt mondják, 
hogy el lehet indulni u rekonstrukc 
val, akkor minden bankméret szá 
mára van olyan termék, amellyel el 
tud indulni az IBM. Magyarorszá- 
on most ís vannak olyan bankok; 
Amelyek nagygépot használnak, és a 
világban. megfigyelhető giobalizá: 
ciós tendencia következményekép- 

en a bankméretek. nőnek. 

Egy közeli példát véve: nem 
olyan régen egyenült a Creditanstalt 
és u Bank Austria, Mivel u vérseny 
igen nagy, értelemszerűen követke 
zik a költségesökkentési szándék, 


Kettőből egy 


Ma Magyarországon negyvenvala 
hány bank van, a következő évék- 
ben ennek drasztikus csökkenésére 
lehet számítani, mert ezen a piacon 
ennyi bank nem fog tudni megélni. 
Ez az ügyfeleknek is jobb lesz, mert 
a koncenrráltabb források több és ol 
csóbb szolgáltatást tesznek lehetővé. 
Az informatikára nézve — Rácz 
István szerint — ez nem jó hír. mert 
- maradva-a példánál — az eddigi két 
banki rendszer helyett már csak egy 
lesz: a darabszámcsökkenésre. min- 
denképpen fel kell készülnünk. 
Mivel egyértelmű a nyitási kény- 
szer a lakossági szféra irányában, az 
€ piacra újonnan belépő bankoknak 
nemcsak az addigiakkal azonos, ha- 


nem azoknál jobb feltételeket kelt 
kínálniuk. Az egyik út a jutalékok 
csökkentése, ez többek között költ- 
ségtakarékosabb alkalmazásokkal ér- 

hető el; a másik az új szolgáltatások 
bevezetése. Ezzel kapcsolatban két 
dolog érdemel figyelmet. Az ügyfél 
oldaláról nézve valóban nagyon jó 
dolog lenne az, hogy otthonról, a PC 
előtt ülve elérhetővé válna a bank. 

Van azonban néhány olyan problé. 

ma, ami még megoldásra vár, Az 
egyik az otthoni PC-k alacsony szá. 

ma, a másik a tranzakció költsége 
(főleg a telekommunikációs költsé. 

gek), a harmadik pedig a vélt biz 

tonság kétdése. Utóbtában a barikok 
nagyon-nagyon ővarosak. Az IBM. 

nek erre a célra szánt megoldása a 
SET alapú tranzakció-kezelési mód. 
A mu már de facto szabványt a nagy 
bankkártya-kíbocsáló cégek — a 
Visa és a MasterCard — támogatják, 
referenciák már vannak rá. Az 
IBM-nél uralkodó vélemény szerint 
ez lesz az a bizonyos hordozófelb. 
let. amely megoldja a problémát 


Igény a konszenzus 


Ma Magyarországon sokszor kell 
beleütközni abba a problémába, 
hogy a banki biztonságért felelős 
szakemberek nem nyitottak. Nem 
figyelnek fel a világban hódító új 
tendenciákra, hanem ragaszkodnak 
megszokott megoldásaihoz, és sük 
esetben meg sem hallgatják a szak- 
értők érveléseit. Egy másik dolc 

ez szintén szükséges lenne a ny 


4 


szer már volt. A bankkárty általánosan hasz: 


használat lehetésége. de a haszo 


mern marzót ítt az veaszíghan. A kon 
szengus most ms magyon neberen te 
remtődik meg. mert a bankok ín 
kább inkább jelem 


csójukat félmá. mintsem ekár 


kennének, és nem szorgalmazzák a 
parmen kapcsolot Kndtat ebból a 
helyzetből megint s kártyatárszsá 
fok 2 magyar törvén: 

lyoz. or EU-csaztak 
zás teremthet Ekben a c 
új állapota tesezre . 


ni — vélekedik Rácz 
A jelenleg állapotban mindenk 
kérdés, növeti Megráció ir 


Uniób 


feltétele. ahhoz pedig. h 


hoz, az elektronikus szabványhoz -- ! gyarországi elterjedésének idején ( remtették volna me működjön. n k n 
a magyar bankrendszer konszenzu- ! mindenki kibocsátotta saját kártyá- [ zetben érkezett meg a Visa és a ( bankon belül, 
sos megállapodása. ját, ezt csak saját hálózatában lehe. ) MasterCard, velük egy csapásra ( látszik az alkal dásnak 


nihoz hasonló helyzet egy- ! tett használni, ahetyen, hogy az ! mi 


Megvásárolható az IDG 


(Bejárat az Alkotás u, felől.) 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
12-18 órálg. 


CD-ROM mellékletei 
otthonra találnak 


A 12 db CD lemez 
tárolására alkalmas 


technikai magazinok CD-ROM 
mellékletei számát 


Magyarország ügytélszolgálatán: 
1012 Budapest, Márvány u. 17. 


680 forint 


miődött az egységes kártya- 


Révész Gábor 


AKCIÓ...AKCIÓ... AKCIÓ... AKCIÓ. 


Igen sok oktatási intézmény jelezte 
igényét a Novell Internet EDU Pack ) 
csomagra, viszont sokaknak nem ] 
volt jogosultsága megvásárolni azt. ! 
Most a raktárkészlet erejéig a termék 
elérhető minden oktatási intézmény 
mára, beleértve a felsőoktatási, 
akadémiai intézményeket és a 
könyvtárakat is. A Sulinet Tenzler 
során már jól ismert csomagot az 
IntranetWare, a GroupWise 5.2 és a 
BorderManager 50-50 felhasználós 
változatai alkotják 


ideális archívum a számítás- 


AKCIÓS ÁR: 


A konstrukció magas színvonalú, ] 
kiemelkedően kedvező árú ajánlat, 
mely maximálisan megfelel az 
iskolák igényeinek Ezt bizonyítja, 
hogy az Internet Education Pack-et 
az elmúlt évben több mint 1100 
iskola választotta informatikai 
rendszerének alapjául 


InternetEdu Pack Novell. Kisvállalati NetWare 


AKCIÓ...AKCIÓ... AKCIÓ... AKCIO. 


A Kisvállalti NetWare kevesebb mint 
50 perc alatt telepíthető. A szerver 
bekapcsolása után minden teendői 
elvégez a telepítőprogram, nemcsak 
a hálózatot. hanem a GroupWise 
rendszert is üzembe áll 1 
OuickStart és a NEAT programok 
segítségével egyszerűen felvehetőek 
lépésenkénti 
támogatva 
csoportok 
nyomtatók 


magyarázatokka 


felhasználók 


alkalmazások 


a 


] — AKCIÓSÁR: 
89.900,-Ft 1 AFA 


s NetWare 4.2, 5 felhasználó 
(Multiprotocol Router. NetWare Cormeci 
8-port, Netscape Communicator 4. 04. 
Netscape Fastrack Server, Z. EN. Works 
Starter Pack 1.01) 

s GroupWise 5.2, 5 felhasználó 
s BorderManager Fastcache 
Server 
a Tobit FaxWüre 
. McAfee NetShild és VirusScan 
. OracleS 


Megrendelthető az ingyenesen hívható 

zóld számúnkon: 06-B0.200-263, a 356-9773-as faxszámon, 
a zsbaloghODidg hu e-mail címen vagy a 

1537 Budapest Pt. 386-os postacimen, 


€-malti varájvar ke 
we var.hu 
Fax: 36-32-IAT 


dapest Fogai : Tel: 22-22.827 


BANKTECHNIKA 


Merre tovább, elektronikus bank? 


50. Folytatás az I. oldalról 


zetlen kérdésköre. Ugyanis amíg a 
banki felsővezetés nincs teljes mér- 
tékben meggyőzve arról, hogy egy 
adott ügyfél nevében senki más nem 
tud énnikezésbe lépni velük. addig 
széles kötben nem lesz igazi online 
bankt lehetőség, mert a bankok a 
legkisebb kockázatot sem vállalják. 
Márpedig 
tett kérdé 
sal Látják 
Jolgok állása szerint a közeljövőben 

várható. Másik akadály a va 
othom használatú internet. 


lójában 
hc 
u 


aférési pontok alacsony száma. 


valaki a munka- 


elyéről képes felkapcsolódmi a há: 
lózatra, nem jelenti azt, hogy a leg- 
személyesebb magánügyének banki 
átutalásait is hajlandó intézni am. 
nan. Márpedig ez alaposan szűkíti a 
lehetséges ügyfelek körét. Végül. de 


nem utolsósorban a lakossági kon- 
rvativizmus sem kís akadály, és 
erre a bankoknak sincs ellenszerűk. 


az Inter-Európa Bank 


BankoNET rendszere. Ennek szal; 


ők c kardinálisnak tekin ( voltak a közvetlen kapcsolatra, 
csak állami szabályozás: ! merthogy 
jdhatónak, ez pedig a 


gáltatási és informatikai hátterét 
nemcsak azért érdemes áttekinteni, 
mert az egyetlen működő példa, har 
nem azért ix, mert a bevezetéséig 
megtett út és a választott megoldá- 
sok külön-külön ís igen érdekesek. 


Kivétel azért akad 


Korábbi tapasztalataik ugyanis már 


több éve üzemel egy 
olyan rendszerük, amelyik a Comp. 
userve-es levelezésre épül, Amint 
azt Agárdi Gyula alkalmazásfejlesz 
tési osztályvezető kifejtette, a leg. 
fontosabb különbség saját megoldá- 
suk és a világon ismert intemetes 
banki rendszerek között az, hogy ők 
az imemetet csak mint kommuniká- 
ciós közeget használják, ügyfélolda- 
li programjuk egyedi fejlesztés. 
Választásuk azonban nem jogi 
vagy tochnológiai, hanem sokkal in- 
kább szervezési okok miait esett er- 
re a megoldásra. Abban az esetben 
ugyanis, ha lehetővé teszik a bőngé. 
szón keresztüli elérést, akkor abból 
utomatikusan következik, hogy az 
ő kiszolgálójukon foglal helyet ügy- 
felcik adatbázisa (mivel hogy nem 


lehet kikötni egy adott géphez és 
egy adott böngészópéldányhoz való 
felhasználói kötődést). Ez pedig 
olyan elvi kérdéseket vet fel, ame- 
lyek túl messzire vezethetnek. 
Ugyancsak gondként jelentkezik, 
hogy ebben az esetben a rögzítés tel- 


A titkosítási folyamat 


C0-R DUPLIKÁLÁS 
IPARI MINŐSÉGBEN 


4.3 GBIÓ KAPACITÁSSAL 
AUTOMATA BERENDEZÉSSEL. 


C0-A CÍMKÉZÉS, 

CB-R CSOMAGOLÁS. 
ARCHIVÁLÁS €s-4- Re, 
"TÁVOLI ARCHIVÁLÁS, ADATMENTÉS 


Adatvédelem másolásvédelem 


C5-RKÉSZÜLÉKEK 


A BankoNET ügyfélprogramjának bejelentkező képe 


8" számítógép 


rádiós videvátvitel (s sztereo) 
aöös vevő, vadon malitpieser , time lap 


Jes ideje alatt online kapcsolatra len- 
ne szükség, és ez a megoldás nagy- 
mértékben  megemelné ügyfeleik 
kommunikációs költségét. Végül, de 
nem utolsósorban böngészőtechno- 
lógia használata esetén nincs lehető- 
ség többes aláírásra, ami viszont a 


dróttaLAN 


hüp/erww megamicra ha 
Telefon: (20)9416-113 


lézeres adatátvítel 10-15$ Mbps 
15044 méter adot, hang, kép 
Ezhemet C.703, ATM, Token-Ring 


Fádiós LAN (Ethernet, Bridge stb.) 
ARLAN, WavolLAN 2 Mbps 


banki technológia számára elfogag, 
hatatlanná tenné rendszerüket, 


Zárt rendszer 


Így a Hypormedia Systems által ín 
ügyfélprogram zárt alkalmazás: az 
1CON által szállított Gauntlet vé 
dógáton keresztül kapcsolódik egy 
SOL kiszolgálóhoz, mely egy Com, 
Pag rendszeren működik. Ez a gép 
Pedig része 8. banki, rendszomak 

Igyfélprogramjuk felülete tudata. 
san böngészőszerű, mivel elvi okok. 
ból nem szeretnék kizárni az inter. 
nethez való nagyobb mértékű kötő. 
dés lehetőségét, másrészt a világban 
mindenütt ez a Szokásos arculat 
elem. Titkosító és hítelesítő alkal. 
mazásuk saját fejlesztés, és vélemé, 
nyűk szerint az általuk használt 
kombinált RSA/Triple DES megol. 
dás azén tekinthető biztonságosnak, 
mert az üzenetek feltörése nem je. 
lenti azt, hogy a behatoló képes len- 
ne érvényes üzenet előállítására (a 
feltöréshez ugyanis üzenetenként je. 
lenleg több hónapra és hatalmas ap. 
Parátusra lenne szükség) , 

Jelenleg egy központi — és banki 
ismérvek szerint védett — helyen 
történik a  kulcsgenerálás, így a 
kulcspár a bankban készül el. En 
nek megváltoztatására tervbe vették, 
hogy PIN-kódszerű kulcskibocsátó 
rendszert készítenek. Ennél az ügy. 
félnek az operátori beavatkozás nél. 
kül elkészült PIN kódot kell az első 
belépésekor megadnia a ügyfélprog- 
ram számára, a program az ügyfél 
gépén állítja clő a publikus-privát 
kulcspárt. és abból természetesen 
csak a publikus. kulcsot küldi el a 
bankba. Ebből az ís következik, hogy 
kulcsvesztés esetén az ügyfélnek új 
PIN kódot kell kérnie. 

Amit viszont elvileg sem lehet 
megoldani, az a híteles banki bi. 
zonylat online előállításának ügye. 
Ugyanis nem lehet biztosítani egy 
általuk már elküldött állomány sért- 
hetetlenségét. Ilyen gondok megol. 
dására a rendszer egy szabad Üzenet 
lehetőségét kínálja fel (ez hitelesít- 
ve És titkosítva kerül a vonalra), és 
a benne leím kérésnek megfelelő 
bizonylatot a bank a szokásos utak 
egyikén juttatja el az ügyfélhez. 

Továbbfejlesztési koncepcióját te 
kintve a rendszert a későbbiekben 
alkalmassá kívánják tenni bizonyos 
értékpapír-műveletekre, postai fel- 
adási megbízásokra, még nem tel- 
jesítenn megbízások visszavonására. 
éx havonta ismétlődő megbízások 
automatikus feladására ís. 

R.G. 


mely műanyagkártya- 


gyártással 


és megszemélyesítéssel 


foglalkozik, 


várja érdeklődésüket 
a következő címen: 


1222 Budapest, Háros u. 7. 


Teleton: 228-6102, 228-6109 


titkosítás. 
o 


SPEEDLAN 10 Mbps 


Teletax: 228-6104 


FORGALMAZÁSA. 
TETABESEZ 


első és ej 


E-mai: mulfcardéomail matav.hu 
§ Látogasson el standunkra (33) 
2 Banktech "99 kiállításon 


Men!!! 


Magyarországon. a. banki, informa 
tikában szinte egyedülálló terület; 
ként, az értékpapír-kezelő rendsze. 
rek majdnem kizárólagosan hazai 
fejlesztésőek. Az okok még az ér 
tékpapírpiac. kialakulásának 1993. 
94 körüli kezdetére vezethetők visz; 
sza, amikor ís az curópaitól alapve 
1ócn eltérő szabályozási környezet 
ben, gyorsan fejlődő — és megoldá. 
sokra nagyon éhes - pine várta a 
frogramokat, Ugyancsak elkerülhe; 
tetlenné tette a hazai programok fej 
jesztését az a tény is, hogy az érték- 
papírok között voltak-vannak olya 
nok is (például a kárpótlási jegy), 
amelyek törvény szerinti kezelése a 
külföldi szoftvercsomágokkal szinte 
megoldhatatlan lett volna, 

Másrészről pedig az európai át; 
taghoz képest túl sokféle hatóság, 
túl sok és túl gyakran változó tartal. 
mú és formájú kimutatást kér. Bár 
ezek minden általános rendszerből 
előállíthatók, de előállításuk adort 
csetben nagy energiát követel. Így 
kezdetben két cég, az Idom és az 
Integra, majd mintegy egy éve új- 
ként belépve a piacra a Dorsum fej. 
lesztett ilyen szoftvereket. Írásunk e 
hármat mutatja be, mert ők — né. 
hány kivételtől eltekintve — szinte a 
teljes piacot lefedik. 

Új kihívás az intemeten keresztűl; 
Ti megbízásfeladás, és számlaegyen- 
leg-lekérdezés, ennek technikai le. 
hetőségei többek szerint az érték- 
papír-törvény határait is feszegetik 
(ilyen határátlépés például a megbí 
k teljesítésének sorrendisége, a 
megbízás elfogadásához szükséges 
fedezet vizsgálata). 


Mindenesetre már több brókercég / 


rendelkezik internetes kapcsolattal; 
§ bár uz igaz, hogy a megbízások 
nagy része még nem ebből ered, de 
u jövőben egyértelműen erősödni 
fog az e megoldás iránti igény. Vé 
kül egy nagyon érdekes folyamat tar 
nút lehetünk; a bankvilágban koráb- 
ban kevéssé támogatott windowsos 
technológia és felület nagy sebes 
séggel veszi át a korábbi rendszerek 
helyét, de természetesen ítt rend 
zerként csak az NT jön szóba. 


Integra: A Winterest 
a harmadik generáció 


A Broker.Int és az Interest után 
most az előzőekre építő, de már 
windowsos — felületű . programcso- 
magját fejleszti az Intogra. Vígh 
Sándor, az értékpapít-üzletág ve 
zetője elmondása szerint cégük a 
kezdetekkor — elsősorban az azon 
nali igények miatt — a gyorsfejlesz 
tést lehetővé tevő Magic alatt kez- 
dett el dolgozni, és a szükséges 
technológiaváltáskor az elért ered. 
mények megóvása érdekében 
Most már az ügyfél-kiszolgáló ar 
chítektúrájú 8-as változatot használ 
Va — megtartották a Magic alapot, 
de ennek hátterében már SOL motor 
működik. 

Az áttérés a rendszer számára a 
Frafikus felület megjelenésén kívül 
kihasználhatóvá teszi az Officc piat 
format, így többek között lehetőség 
nyílik Word és Excel állományok 
használatára is, Struktúráját tekint 
ve a Winterest egy keretrendszer, 


BANKTECHNIKA 


Értékpapír-kezelő szoftverek 


Lassú átmenet 


moduljai tartalmazzák a teljes fo. 
lyamatot, de néhány alapvető össze. 
függést leszámítva fokozatosan be: 
vezethető alkalmazást adnak. Külső 
kapcsolatait tekintve a rendszer ha. 
táridós ügyletet kezelő modulja bár 
mely, az aktuális tőzsdei árfo 


a haszoált titkosító kulcs mérete) ( fenntartását és továbbtejlesztését 


egyedi igények szabható 
meg. Terveikben szolgáltatásként 
továbbadható modul elkészítése is 
szerepel, ez Ichotővé tenné például ! 
az intemetes ügyfélszerzést, illetve 
Mmegtartást, Másik. interaktív m 


szerint 


) indokolta meg az ilyen rendszerek 
iránti, jelenleg ís meglévő igényt 
Kontra György, az Idom üzletág. 


vezetője. Éz annak ellenéte igy van. 
hogy a korábbi szabályozási kó 
lönbségek az Európai Umsóba val 


) kat kezelő megoldáshoz illeszthető, 

) a kontírozás modul pedig lehetőt 
teszi a főkönyvi alkalmazásokkal 
való kapcsolátot. 


Kölön modul — a Margin — felel 


a tőzsdén kívüli devízakonverziós 
ügyletek lebonyolításáért, és ez is 
illeszthető a tőzsdei árfolyamokat 
kezelő melyikéhez 
A Winterest piaci bevezetése nem. 
régiben indült meg. és ez a változat 
az architekturális  modernizátáson 
túl lehetőséget ad a HTML 
íly módon böngészőből is kezelhető 
modulok beillesztésére. Természe: 
] tesen a webkiszolgáló továbbra sem 


bá 
Í 
része a Wintercstnek, erre a feladat. 


rendszerek 


ra az SCO Unix alatt futó Netscape 
Enterprise Servert ajánlják. Az im- 
ternetes kapcsolathoz szintén kiegé 
szítésként létezik az ügyfélazi 


nosító/-hítelesítő modul. ís, ennek 
dául 


belső eljárásmagja (azaz péld 


duljuk a tane tárcsázásra alkalmas 
telefonon keresztüli ügyintézés le 
hetőségének 


megteremté 
szeretnék. bővítemi 
szűk kört, amelyik hajlamos a nem 


hagyományos. formájú tranzakoiók 
lebonyolítására. Az Integránál ki 
alakult vélemény szermi abban a 
pillanatban, amikor a tázsdei keres 
kedési rendszer, az MMTS képes 
lesz online megbízások fogadására, 
az internetes elérés lehetősége mint 
versenykérdés merül fel, és erre már 
mosi felkészülnek. 


Magic és Oracle az alap 


Sok más tényező mellet az ügyfél 
kapcsolati megoldások mélyebb ki: 
fejlesztettsége iránti igény, illetve a 
saját számlás kereskedési rendszer 
különleges kezelési módja indokol; 
ja a hazai fejlesztésű rendszerek 


belépésünk közeledtével fokozzt 
san eltűnnek. Jelenleg csak egy-k 
bankban működik a számlaveze 


tő rendszer 


modulja, ennek feladata 
értékpapír-üzletágának tám, 

az önálló brókervégek ára 
ilyen alkalmazások már csak nag 


ságuknál f alkalmazhat 


nok. Cégük már 1993 óta je ai 


a piácon, és mor 


ak a rendi 


modernizálása. mot 


form náluk i 
ta viszont Orac 


rendszer működik 
ztással kiváltva a 


alapoz 


a vála Birc 


adatbázi. alapuló . futtat 


környezetet . valód; 


Káló architektúrát hoz 

Az ügyfél-kiszolyáló me 

nak megfele 

vált az alkalmazás 

nálóig NT alapú, afelen pedig UNIX 
A 

külön 


ilmazást, 


így 40 felhasz 
0s kiszolgálót javasolnak, A kon 
cepció értelmében 
letági modulokra bomlik. íg 
kezelik az elsődle 

bizományosi for 


Likvidítási 
5. dátummal 


számlás kereskedelmet 
modulja előre 
számol. 
Ugyanígy külön modul gondos 
kodik az értéktár és a letétkeze 
lés funkcióinak megvalósításáról ís. 
Csatlakozófelületeit tekintve az Idocn 
rendszere alkalmas a megbízó 
gek főkönyvi rendszeréhez való il; 
leszkedésre, a tőzsdei kereskedési 
rendszer adatainak (jelenleg offtinc 
módon) történő fogadására. illetve 
a különböző pénzügyi rendszerek 
adatainak kezelésére. Saját fejl 
tésű intemetes modullal nem ren 
delkeznek, de természetesen 


cszolófetületük az ilyen megoktá 
ok számára. 


Róghózkötöttség 
nelkül 


Új belépőként — korábtn szaka u 
meretetk; ználva — 1997 ta 
szán jelent meg 2 piacon a Dorsan 
így a Cizvis nevű alkalmazás el 


sel kapcsol kenvség 
Munka közben különbörő kiegész 


R d 
ik ására R a ( 
1, a Book. ük 
jók. mindeközbes dszert k 
pes a tt által felállítot 
fektetéxi korlátozások 
Végül a technológiából adód. 
rendszer integráns m az án 
netes kereskedést támogató Hom, 
modul. Ennek szabványos megold; 
2 SSL 3.0 alapú, így képes az a; 
nosítás, a titkosítás, az íntegritáck 


lés és a hitelesvégbiztosítás 


es követelményének teljesi 


Egyéb eszközökkel kell megoldani 
Hi JavaScriptet jav 

félkívánságra egyedi 

nológiai modul ís készíthető a rend: 
szerhez, amely nagyobb mértékű 


zási feladatot jelent ugyan. 


) prog 
de egyben szélesebb körű kriptog: 
ráfiai eszközhasználatot ís lehetővé 
tesz 
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K: ey bitelkár 


évedés az, hog 
Nos. 
a kártyaállomány 


amely a lak; 
a vállalkozók 2 


ebében ma 
majdnem teljes egészében debut, a. 
kártya. Magyarán 

ak annyit költhetűnk el a 


kkora betéttel. i 


fogásk A Bull Europa te! 


ninálj 


hatot k A ik ) adhatnak a magyarországi kártyake. 
ne kh ú módszerek ís. Merthos 
égből azzá kett kártyatulajdonosok ! áruházláncoktól és 


nélkül 


ik kérdés névvel nem vállalt 


banki vélemények szerint a rejtélyes 


felek kéréseit, sajnos nálunk még nei 


takarnak 


Tavaly volt a bankkártyák éve 


Lesz-e hitele a betétnek? 


Előbb a magánvállalatok, majd a sikeren felbuzdulva az állami szervek ,helyezték át" bérkitizető személyzetüket a 
bankokba, így nem csoda, hogy a tavalyi év végére a pénzintézetek örömmel jelenthették ki: többéves kínos 
várakozás után Magyarországra is elérkezett a bankkártyák éve. Az örömbe azonban némi üröm is vegyül abban 
a pillanatban, ha valaki elemzi, hogy az emberek hol és milyen gyakran használják plasztiklapocskáikat. 


) bankoknak egy kicsivel jobban kel; 
lene ellenőrizniük, hogy hová ís te. 
lepítenek terminált, Lehet, hogy az 
alkalmazottakat néhány órával hosz 
szabb oktatásban kellene részesíte 
ni? Vagy az adóhivatalnak — akciója 
során — nem pusztán a terminálok 
elterjedését kellett volna preferál 
nin, hanem a pénztárgépcserét is? 


Egy súlyos pont a Posta 


! Nem szép dolog kiemelni egy h 


lyet a sokból, és remélhetőleg nem 
ís maradhat sokáig példa 
a postai kártyaelfogadás 
) helyzete, de a mostani ál 
) Tapot olyan, mint az állat. 
orvosi ló: a létező összes 
betegséggel meg van ver 
ve. Ha ugyanis valaki 
csekket akar befizetni és 
nincs nálu készpénz, ak. 
kor megteheti, hogy a két 
dolgot. összevonja, csak 
! számolnia kell némi hát; 
) ránnyal. Így beáll egy kü; 
Jön sorba, ahol hozzájut 
hat pénzéhez, Títokvonal 
a PIN kódot a háta 
ögött levő tisztán lát. 
mindeközben az alkal 
mazott még a személyi 
! igazolványát ís elkéri, és 
Í tassúkás . mozdulatokkal 
eztet (törvényte 
PIN 


országban sikerrel fogadják az / 
találták meg helyüket 


itekintve ke 


rtékben ( pénztáraitól 


jasze a pénztárgép és a 


kor 
az alkalmazott, ha nem is egy másik 


nkkártyaterminál, így a fizeti adat 


alapot ] b 


lenül, merhogy a 


helyre viszi el kártyánkat, de leg- ) azonosítja a tulajdonost, 
alábbis b lép vele, és ez a] és az ATM sem kér sze 
mozdulat sokakat tölt el aggúda- ( mélyi igazolványt; nota 
lommal. bene, a rossz példa rága 

A másik olyan dolog, amelyik ( dós, a boltok egy része el; 
idegesítő szokott lenni, az a mógőt- ( kezdett igazolványt kér- 


tűnk álló sor. Sajnos nem ritka eset ) ni), majd pénzt ad. Ezt a 
pénzt már egy másik ab- 
laknál bátran be lehet fi- 


ü, ! zetni, Majd jó a meglepe- 


az, amikor az üzlet ajtaján 
katonás sorrendben ott sorakoznak a 
nemzetközi kártyatársaságok loi 


tező pénzügyi művelet elvégzésére 
alkalmas terminálokat, majd. meg 
hallgathattuk a gyártókat és keres. 
kedőket arról, hogy melyikük me 
lyik bankkal folytat sikerrel kecseg 
tető. tárgyalásokat a bevezetésről, 
Lehet, hogy a tárgyalások biztatóak 
voltak, viszont ma csupán néhány 

van használatban, Márpe 
dig ezek a dobozok sok mindenre 
alkalmasak lennének. Így például 
általuk megtakaríthatóvá válna 
azoknak a beszélgetéseknek az ide. 
je, amelyeket postai alkalmazottak 


termi 


a. benzinkutak 


de amikor a pénztár előtti sorban ) 
előhúzzuk pontosan olyan logójú ) 
kártyánkat, akkor egyrészt hosszas 
magyarázkodás következik arról, ) 
hogy ők x. bank kártyáira speciali: ) 

! 

] 


zált készülékkel rendelkeznek (ez 
nem ígaz), másrészt tántoríthatat 
lanságunk esetén tétova mozdula 
ak hozzá a művelethez. 
Mindeközben mögöttünk mindenki 
ideges. Érdekes az az állapot ís 
hogy többször lehet találkozni olyan 
bolnal, ahol egyetlenegy telefonvo- 
nal van. s ha azon beszélnek, akkor 
ínál tehetetben. Így vé. 


ny az új ) persze a u 


giggondolva a dolgot, lehet, hogy a ! 


ége 
ns nm! 

mag E 

as TB 


Az egyik lehetséges példa a Wang CAT 
6700-asa, amelyből néhány darab már Ma: 
gyarországon ís működik 


tés: bár a pénzt az ügyfél 
csak egy pillanatig látta, 
de ez készpénzfelvétel 
nek minősül, ennek meg: 
felelően a jutalékot ís tőle vonták le. 
Pcdig nem ís pénzt akart felvet 
Hanem átutalni szeretett volna 


Hol vannak 
az intelligens terminálok? 


Az előbbi eset átvezet az intelligens 
bankkártyaterminálokhoz. Már sok / 

ak, hogy a magyarországi 
banktechnológiai bemutátókon elő- / 


ször csodálhattuk meg az összes lé 
milyen mértékben tudná csökken 

NN (agy Armés a vele összeköretés 

Ú ben álló bérletkísdó amutomata. De 
ezek csak gondolatok egy nagy hal 

) mazból, a marketingeseknek nagy 

. valószínűséggel ennél sokkal jobb 
E! tanácsaik is lennének, ha volna, aki 


kal folytatunk: az automatán ke: 
tűl valószínűleg gyorsabban lehetne 
csekket befizetni, hiteles be 
fizetési bizonylat kérdése is meg 
oldódna. Ugyancsak elvégezhetők 
lennének az egyszerűbb banki mú 
veletek (pénzbefizetés, betétlekötés 
hosszabbítás) ís, és a végén megint 
csak az ügyfél rendelkezésére állna 
a bizonylat. Olyan elvetemült ötlet 
ről már nem ís szólva, hogy a köz 
lekedési vállalatok pénztárai előtt 
minden hónap elején meglevő sor 


meghallgatná azokat. 

Nagyobb baj nem történne belő- 
lúk, hacsak be nem következne az 
az állapot, hogy a bankkártyák éve 
után eljönne a bankkártyák haszná 
latának éve in 
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int ismeretes, a kereskedelmi bankok 

életében a bankközi deviza és pénz. 

piac jelentős szerepet játszik, A bank- 
közi piac nagymértékben előremozdítja a tó- 
ho. es pénzpiacok likviditását, e piac létével a 
kereskedelmi bankok jobban ígazodhatnak a 
"szféra igényeibez, mivel ellensúlyozhat 
ix az ügyfelekkel kötött ügyletek köckázz- 
. valamint megfelelő deviza , hítel-, esetleg 
tözsdeügyietekkel kockázátosabb kihelyezé 
seket fedezhetnek le. Nem mindegy azonban, 
hogy a banki üzletkötők milyen hatékonyság 
val működbetnek a bankközi piacokon. 

Teljesen elképzelhetetlen manapság, hogy 

úgy bank úgy menjen ki a bankközi világpine 
(hogy a tranzakciók követését, valamint az 
vugregát nyilvántartásokat kézileg, papírlistás 
Számlavozetési módszerekkel oldja meg. A 
nagy összegű és nagy számosságú üzletek napi 
frissítését meglehetősen nehéz vagy legalább. 
1 nagyon kockázatos lenne olyan rendszer. 
rel megoldani, amely — akár csak valamelyik 
vészterületen ís — hagyományos udminúsztrá; 
ciót vesz igénybe. A kereskedés gyorsasága 
és zavartalansága ma már jórészt egyetlen té 
nyerón múlik: az információtechnológián. 


Midas: akkor és most 


Mielőtt belemennénk az Inter-Európa Bank 
jelenlegi rendszerének ismertetésébe, érde. 
mes megjegyezni, hogy a bank igen korán. 
már 1989-ben belátta az informatikai újítások 
szükségességét, lehetővé vált számukra, hogy 
egy úkkoriban még COCOM listán szereplő 
AS/400-as gépet szerezzenek be. 1990. április 
1.jén ezen a gépen vezették be az első banki 
háttérrendszert, az Angliában kifejlesztett Mi- 
dast, amelynek fejlettebb verzióihoz azóta ís 
ragaszkodnak. A banki tranzakciók rúlnyomó 
többségét a Midas tartja nyilván. A fontosabb 
fejlesztések 1996-ban, továbbá tavaly zajlot; 
tak — ez utóbbi sokirányú fejlesztéssorozat 
volt, és a szükségességét elsősorban az euro 
megjelenése indokolta —, de mindemellett sor 
került a front office rendszerek intranet alapú 
fejlesztésére, lezajlott egy komplett hálózatin 
tegrációs projekt, valamint a cég felkészült a 
webes kereskedelem szükségleteinek kielégi 
tésére is, 

A Midas mellett megjelent az utóbbi időben 
z SAP ís, amely Scbők Sándor szerint rugal. 
mas főkönyvi és kontrolling rendszer, de. mi. 
vel eredetileg nem banki funkciók hatékony 
kiszolgálására találták ki, ezért — bizonyos 

peciális banki felhasználások terén hát 
ránnyal indult, Az SAP-val igen jó tapasztala 
taik vannak — értékelhető fejlődés látható 
banki modulok területén ís, és az ügyve: 
16 igazgató szerint várbatóan több bank ís al- 
kalmazni fogja, Az Inter.Európa Banknál az 
SAP-t elsősorban a különböző, testre szabott 
belső és külső riportok elkészítésére használ; 
már a banki könyvvizsgálat ís az SAP 
mérlegádatai alapján zajlik. 


Központban a kockázatkezelés 


Sebők tapasztalata szerint a banki hártérrend: 
szemek a treasury tevékenységét érintő leg 
fontosabb feladata a kockázatkezeléshez elen 
edhetetlen, naprakész nyilvántartás, A tres 
"ty jellemzően három fő kockázattípust 
kezel; a likviditási kockázatot, valamint a ka 
matmozgásból és a devizaárfolyamok mozpá 
sából eredő kockázatot. E három rizikófaktort 
a banknak központosított formában és a há: 
rom terület összefüggésében kell tudnia ko 
zelni, Mivel az egész cég tevékenységét érin 
16 kérdésről van szó, elengedhetetlen egy 
banki szintű információs rendszer, amely ösz 
szesítve képes kimutatni ezeknek a kockáza 
toknak a pillanatnyi állapotát, valamint meg 
oldja a tranzakciók — ezek során merülnek fel 
a különféle kockázati tényezők — logikai és 
számszerű rögzítését. Ha ugyanis egy bank a 
nemzetközi pénzpiacon kíván eredményesen 
tevékenykedni, akkor kizárólag az Összes 
tranzakció valós idejű feldolgozásával oldhar 
16 meg az, hogy a treasury figyelommel kísér- 
je és szabályozza a kockázat szintjét. bank: 


BANKTECHNIKA 
Háttériroda — bankárszemmel 


Korántsem mindegy, hogy milyen módon működik a banki tevékenységet kiszolgáló ügyvitet rendszer. 
Kell-e törődnie az üzletkötőnek például a bankközi hitel- és devizaügyletek adminisztrációjával is, vagy tel 

jes energiáját a kereskedésnek szentelheti? Az alábbiakban egy átfogó intormatikai projekten nemrégiben 
átesett bank háttériroda (back-office) rendszerére hívjuk fel a figyelmet. Arra a kérdésre, hogy mennyiben 
változtak a háttériroda rendszerek szolgáltatásai — különösen a treasury területen — az elmúl évekber 

Sebők Sándor, az Inter-Európa Bank ügyvezető igazgatója válaszolt 


közi pénz-, deviza- vagy tőzsdeügyletekkel. ( a nagyobb forgalom érdekében lépni kellett [ szerint — ha s 


Hogy csak pár példát hozzank: a Midasnak ) az autamatizáció irányában rendben zajkik - megegyeznek, ítyenk 
tudnia kell az export-import nettó pozíciók ( Valamivel több mint egy éve született meg ) rosítás zu r: 
valós idejű nyilvántartását devízanemenkén- ! a jelenleg ís alkalmazott megoldás. Ekkor ) a párosításban. akkor a ai 


ú bontásban, vagy például azt, hogy milyen ! kezdte meg működését a szintén az MKI áltai 


összegű kihelyezések történtek egy bizonyos 
időszakban, és milyen betétek állnak ezekkel 
szemben. A bank folyamatosan aktív szerepet 
vállal a rövid távú pénzpiacon, így nem lé- 
nyegtelen, hogy a technológia mennyírc ké. 
pcs az üzletkötések zavartalan menctének bíz 
Tosítására. A következőkben áttekintjük, hogy 
milyen összetevők kellenek egy back-office 
rendszer mellé annak érdekében, hogy valós 
idejű módon működhessen. 


Automatizált üzletkötés 


fejlesztett, City Dealer elnevezésű szoftvez. A 
Cíty Dealer nem egyszerűen konverzi 
ram. A Reuters-tranzakciók leröltése után a 
Cíty Dealer frissíti a saját adataít, 
funkciójával megvizsgálja, hi 
töltött tranzakció össz 
lyen hatást gyakorol az egyenlegre. Miután a 
szükséges vizsgálatokat elvégezte. frissíti a 
nyilvántartását. majd elküldi a tranzakció ad 
taít a Midasnak. Ez al 
ügylerek nyomon követése valós időben, köz 
es üzletek nyélbe t 

A Midas rendszi 


gy az imént K 


e és futamideje mi 


az alkalmaz: 


vetlenül az 
valósítható. mi 


A Midas és az SAP back-office funkciókat lát ) csak" az ügylet jóváhagyására van sz 
el, ez csupán az érem egyik oldala — a back- ) a Midas már automatikusan nyugtáz és visz 4 
office rendszereknek ki kell egészülniük olyan ( szaigazolja a partnerbanknak a megkötött a 


front office alkalmazásokkal, amelyek a ko 
reskedést automarizálják, valamint olyan al 
kalmazásokkal, amelyek a tranzakció adatait 
közvetítik a back-office felé. Az Inter-Európa 


letet. A City Dealer nemcsak a bankközi piac 
tranzakcióit képes feldolgozni. Lehetőség ny 
lik a bank ügyfeleitől érkező megbízások vagy 
események feldolgozására ís 


Bank a bankközi devizakereskedéshez a nem az adminisztráció pedi 1 k 
zetközi kereskedelemben közismert Reuters Ellenőrzés tár a költségek csökkenésének pan 
Dcaling Systemet használja, ez lehetővé teszi, ben kifejezett hatását rendkívül ne 

hogy a bank számítógépes rendszer segítsé- ) Tehát egyszeri ínputból három rendszer felé ) számszerűs: Az bízt tak 

gével, közvetlenül egy munkaállomáson ke- ) automatikusan történik az ügyintézés, a folya. ) nemcsak az éves amortizásió, de a Cuy 
Tesztül kössön üzleteket gyakorlatilag a világ ! matban az emberi beavatkozás csupán annyi. ) erre költött teljes pénzösszeg 15 hé 
bármely számottevő bankjával, A Reuters ( tun szükséges. bogy bizonyos fázisokat egy ) szajött 1998-ban. Ekkora he e nen 
Dealing System intelligens rendszer, így az ad- Enter billentyű lenyomásával jóváhagyjanak ) csak az alkalmazásnak § hi 
minisztráció jelentős részét leveszi az üzlet- [ Természetesen vannak a folyamatban ellenőr yéb körülményeknek hevezetesen a 
kötő válláról: elkészíti a tranzakció hív zési pontok: a Comfort elnevezésű program a / nak. hogy a tavai ese 
dokumentumát, az úgynevezett kötjegyet, § az ! kimenő és bemenő SWIFT (Society far Warid- / sebb volt, mínt a tavalyelói - lette hi 


Sebők 


ncial Telecommunica 
Ezek 


wide Interbank 
visszaigazolásait párosítja össze 


üzletkötőnek csak a tranzakció párbeszédes on) 
részében - a tulajdonképpeni adásvételben 
kell szerepet vállalnia, Az alkalmazásban 
ugyanis az ügylet két rendkívül jól elkülönít 8 
hető részre bomlik: az ügyfelek között zajló 
párbeszédre és az unnak nyomán kiállított. 
csak a lényeges ádatokat tartalmazó kötjegy. 
re, mely további feldolgozás céljából átkerül 


a Midas rendszerbe. 


Konverziós megoldások 


Három éve még gondot okozott az, hogy a 
Reuters Dealing System által létrehozott ín 
formációkat áttegyék a Midax háttérrendszet- 
be, ugyanis nem volt olyan eszköz a banknál, 
amely emberi beavatkozás nélkül kigyűjtötte 
volna a tranzakciókat a Reutersből, és közve. 
títette volna azokat a Midas felé. Így a meg 
kötött üzletekről kézileg kitöltött kötjegyek 
születtek. és ezeket naponta, manuálisan vit 
ték be a Midas háttérrendszerbe. Ez a meg; 
oldáx korántsem volt ideális, hiszen egyrészt 
nagy adminisztrációval járt, másrészt nem 
voli valós idejű feldolgozás. A biztonságos 
sabb működés, a kevesebb adminisztráció És 


end 
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